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Einleitung. 



Die im vorliegenden Bande der Annalen abgedruckten Meridian- 
kreisbeobachtungen umfassen jene Periode, in welcher die Sorge für 
dieses Instrument Herrn Dr. Otto Stolz oblag, und reichen von der 
Mitte des Jahres 1867 bis 2um September des Jahres 1869. 

Ffir den Gollimationsfehler ist bis zum 29. September 1867, an 
welchem Tage der Ocularapparat einer Reinigung unterzogen wurde, 
der Werth: 

c = — 0'206 für K. 0. 

c = -f- 0.178 „ K. W. 

angenommen, der ans einer Kreisumkehrung am 22. Juli gefolgt war. 
Die nächsten Ereisumkehrungen ergaben, ohne Rücksicht auf tägliche 
Aberration * 

1867 Nov. 20. c = — Of 026 für Kr. Ost. 

1868 Febr. 7. — 0.243 »:> > 

Im Mittel (? = — 135 

sonach mit Einrechnung der täglichen Aberration: 

c =» - 0'148 für K. 0. 
c = 4- 0.121 „ K. W. 

Diese Werthe wurden vom 30. September 1867 bis* Ende Juni 
1868 den Reductionen zu Grunde gelegt. Die folgenden Ereisumkeh- 
rungen am 3. Juli und 23. September 1868 Hessen eine starke Varia- 
bilität dieser Oorrection erkennen; der Collimationsfehler wurde näm- 
lich, wieder ohne tägliche Aberration, für Kreis Ost gefunden: 

1868 Juli 3. c = 4- 0*333 
Sept. 23. c = — . 080 

Als Grund dieser Veränderlichkeit wurde am 2. October erkannt, 
dass das Objectiv in seiner Fassung sich gelockert hatte. Die wenigen 
aus dieser Periode aufgenommenen Beobachtungen sind bis 21. Juli mit 
dem ersten, von da an mit dem zweiten der obigen Werthe berechnet. 
Auf das Resultat der Beobachtungen kann die eben erwähnte Unsi- 
cherheit der OoUimation keinen Einflnss haben, da nur jene Sterne bei- 
behalten wurden, deren Declination sehr nahe gleich der Declination 
der zur Vergleichung benützten Fundamentalsterne war. 
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Einleitung. 



Nach Reinigung des Objectives und Befestigung desselben warde 
bis Zürn 5. März 1869 als Collimationsfehler angenommen : 

<j = + 0^286 K. 0. 
c = — 0.321 K.W. 

wie diess sich ergeben hatte im Mittel der nachstehenden zwei Kreis- 
umkehrungen: 

1868 Oct. 29. c = + 0'308 Kr. 0. ohne tägliche Aberration 
1869Feb. 17. +0.299 



w 



n 



n 



w 



im Mittel c = + 0-303 

Aus Versehen ist jedoch in den Annalen zwischen October 6 
und 24 noch der frühere Collimationsfehler abgedruckt worden. Am 
5. März 1869 wurde das Ooular zerlegt, und es scheint dabei der 
Werth des Collimationsfehlers wieder eine kleine Aenderung erfahren 
zu haben, indem er sich bei der Kreisumkehrung am 11. April 1869 zu 

c=^-fO'418K. 0. 
c :t=_ 0.445 K.W. 

herausstellte. Diese Werthe sind bis Anfang August 1869 beibehalten ; 
vom September an kam zufolge der Kreisumkehrung vom 27. August 
in Anwendung: 

cs=-|-0:259K. 0. 
c=— 0.287 K.W. 

Die Hänglibelle wurde am 7. Juni 1867 abermals durch eine neue 
ersetzt, deren Theilstrich einen Bogenwerth von l';41 besitzt; es ist 
daher 

b see 9 =r o:0353 [(W+W) — (0+0')]. 

Neigung und Azimuth endlich wurden corrigirt, so oft sie eine 
unbequeme Grösse erlangt hatten; dabei wurde am 2. November 1867 
und 10. Mai 1868 aus Versehen die Correction in falschem Sinne 
ausgeführt, und es erklären sich daraus die extravaganten Werthe von 
n am 3. November 1867 und 13. Mai 1868. 

Zu Anfang dieser Epoche bis zum Schlüsse des Jahres 1867 
wurde die Registrirmethode angewendet, vom Jahre 1868 an jedoch 
wieder auf die Aug- und Ohrmethode zurückgegangen. Beobachtungs- 
uhr war die Pendeluhr Auch, mit Ausnahme der Periode vom 19. bis 
25. Juni 1868, in welcher dieselbe gereinigt wurde, und ein nahe 
auf Sternzeit regulirtes Boxchronometer von Molyneux an deren Stelle 
trat. Uebrigens musste die Länge des Pendels der Uhr Auch mehrfach 
geändert werden, namentlich am 22. Jänner 1868, dann nach der Rei- 
nigung am 5. Juli 1868 und 9. März 1869, um ihren Gang und Stand 
in engen Grenzen zu erhalten. 

Am 7. December 1868 wurde vom Sterne £ * Ceti, und am 13. Juli 
1869 vom Sterne W. Z. LXXXII 94 der Polpunct gewechselt, da vor 
der Beobachtung derselben ein bedeutender Sprung im Stande der 
Alhidadenlibelle eintrat, welcher möglicher Weise durch einen unbe- 
merkten Stoss erfolgte und den Indexfehler geändert haben kann. 



Einleitung. 



Die nach den Meridianbeobachtangen folgende Zusammenstellung 
der erlangten Fixsternpcsitionen bedarf keiner weiteren Er- 
klärung. Für die Reduction der Beobachtungen am Refractor ist 
alles Erforderliehe auf der Bfickseite des betreffenden Zwischentitels 
angegeben. 

In der Anordnung der Zonenbeobachtungen ist gegen frühere 
Jahrgänge keine Aenderung eingetreten. Bei den hier abgedruckten 
Zonen ergaben sich folgende Differenzen für die als Fundamentalpuncte 
gebrauchten Sterne, wo man stets deren Position aus den ursprüng- 
lichen Quellen von der aus unseren Zonenbeobachtungen gefolgerten 
abgezogen zu denken hat. Die in Klammern eingeschlossenen Zahlen 
wurden bei der Construction der Tafeln nicht benützt 
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o |o 

o 4^ 



Bar. 

3 7."6i8 
37 .631 
37 .600 
37 .600 



inn. 

+ 19.1 

+ •1.5 



&UBS. 

+ 11/1 
+ 10.5 

+ 97 
+ 93 



0=4- 0.121 
« z= — 4 585 



I Pegasi . . . 
18 Pegasi 
a Aqoarii... 
m Piscium . . 



m 4" * 
— 9.'6i 

9.57 
9.85 

10. 17 



Polpunkt 
48"* 33'33".3 
33.8 

^3.7 



um a3* 19 



— 9.80 



48 33 33 9 



T*gl. Öang: — l!43. 



October 12. (fe) Beob. S. Kreis W. 



ß Cephei . . . 
s Pegasi . . , 
16 Pegasi . 
a Aquarii . . , 
W. Z. Cail46. 



W. Z. IIlTin 447 
C Pegasi . . 



• • • • • 



31 



33 



^7 
38 

47 
59 

7 



4«. 95 

i3. 33 
36. 14 
3o . 3o 
57.56 



35 5i.64 
35 34.13 



— I I .60 

— 0.59 

— 1.98 

— ».49 

— 1 .06 

— 0.66 



i3 
i3 
10 
i3 

13 

I 1 
I 3 









39 i5 46.1 


+ «7.4 


+ 46.9 


i3 i4 16.8 


+ 4.3 


+ »4.5 


49 39 33. 1 


+ i5.9 


+ 67.1 


a8 8 45.8 


V '.5 


+ 30.7 


33 31 19.4 


+ 6.3 


+ 37.8 


38 33 41.4 


+ 7-3 


+ 45.5 



w 
w 

ß Cephei 
9 Aquarii 



30.7 
18.0 





0' 



17.8 
30.6 



!■=- 



4f362 



Uhrzeit Bar. 
3 1*56 a7."493 

33 4^ 37.500 



Therm. B. 
inn. &U88. 

+ 5.°9 + 3. 4 
+ 5.6 + 3 1 



ö = + 0.12l 
m = + 4.880 



1* 



Beobachtangen am Meridiankreise 



a ^^4k^H 


1 


Mittel 

j _ 


Corr. 


§ 

■s 
Em 


Mitt< 

1 _ 


»1 


Corr. wegen 


1867 


10 


der 


des 


•d 


der 













Fftden 


Instr. 


5 


Lesun] 


^e D 


Libelle 


Refr. 


•1 + » 

4 ■ 


Polpankt 


«Pegasi... — 3o.»6i 


48"33'i5".8 


16 Pega»i . So. 63 


i5.9 


a Aqoarii .. 3o.6i 


14.6 




C Pegasi ... So. 78 


16. 1 




mn aa* 0"' — 3o.66 


48 33 i5.6 


TagL Gang: — 1*74. 


• . 


October 24- (2f) Beob. S. Kreis W. 








Am« 


« 







4* 


« 


it 


a AnnftTii 




ai 59 53.71 
22 i3 33.66 


+ 0.31 
— 1 . 3o 


13 


49 ao 


34.5 


+ '.7 

+ Vo 


+ 66.0 


W. L IIITUI U 




i3 


33 56 


a3.9 


+ 36.6 


W. L IHM 447 




37 i5.o5 


— 1.37 


13 


33 31 


K3 


+ a.5 


+ 37. a 


W. L CCUl 445 




36 34.74 


— 1.81 


10 


37 47 


43.1 


+ a.4 


+ ^9.7 


W. L lUTII 44 




46 46.13 


— 1 '37 


13 


33 31 


17.8 


+ 3,6 


+ 37.3 


a Pegasi . . . 




59 6.54 


— 1 .30 


la 


34 3 


3i.6 


+ «.3 


+ 38.3 


y Pisoinm . . 




33 11 «3.36 


— 0. II 


i3 


45 58 


»8.9 


+ a.a 


+ 58.6 


X Pisoinm . . 




31 i^.O^ 


+ 0.07 


1 1 


47 59 


56.9 


+ 3.4 


+6a.9 


Ü Ceti 










67 i3 
3i 6 


3i 8 
37.0 


+ 3.. 
+ a.8 


+ 133.6 

+ 34. a 


f^ ^^V#WA ■ • • • • 

Anonyma . . . 




5i 54. >6 


— 1.48 


• • 

13 


a Urs. min. . 




I 16 3.73 


+ a59. 19 


5 








• 


V Pisciiim 




# 






43 43" 
35 4a 


0.9 
31 .5 


+ Ü5 
+ 9.7 

Thern 


+ 54!a 

+»7.3 

i. R. 


a Arietis . . 










W 11 


.2 ( 


• 

) 31.4 




• • 


W 18.8 0' 23.8 Uhreeit Bar. 


inn. &USS. 


23* 7«* »77713 


+ io.»4 + 8.^7 


^MuarT' «=-6Ml3 . "55 .7.7- 
^ a3 a4 ^7.731 


+ 10.0 - 
+ «0.0 - 


- 8.0 


.= + 0.121 • < ''•''" 


+ 9.7 - 

1 ß^ 


- 8.0 


«= + 4.888 ' 5< ''•'^'' 


+ 9.5 H 


- 1.1 


\ m + a? 


Polpankt 


aAquarii... — 54.'a3 


48* 33' f'/3 


a Pegasi ... 54. n 


3.0 


Y Pisciam . . 5 4 . 1 » 


4.1 


« Pisciam . . ^ 54.o6 


a.4 


P Ceti 


a.4 


V Pisciam . . 


a.3 




a Arietis . . . . * . . 


0.9 




am 33'^53'« — 54. 1 3 


48 33 3.3 


TÄgl. Gang: — lf75. 





f "n 



Tom Jahre 1867. 



1667 



9 



Mittel 

der 

Fftden 



Corr. 

des 

lostr. 



s 

TS 

i*4 



N 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



October 25. ($) Beob. S. Kreis W. 



ß Aqnarii . . 
s Pegasi.. . . 
J6 Pegasi... 
a Aqnarii. . . 

w. L iiirni 74 

W. I. UU 50 

7] Aqoarii . 
W. t ailUT 52 
Y Pisdnm . 
W. Z. CIUT m 



y Cephei . . 
$ Sculpt. . . 
W. L an 94 



Ami 
31 a5 30.9a 

38 38. 06 

48* I.3I 

59 5.!i4 
33 i3 35.40 

18 57.03 
38 39.73 
33 o 40. 38 
II i5. i5 
16 35.39 

35 30.01 
43 55.77 
53 31.90 



+ o .'66 

— 0.69 

3.33 

+. 0.30 

— 1.37 

— 1 ,36 
+ 0.19 

— 1 .73 
+ 0.10 

~ 1.56 

30.90 

+ 3.90 

— 1.55 



1 1 

i3 
i3 
i3 
i3 

1 3 

13 
13 
I I 

9 

1 o 
1 o 
i3 



54 40 
39 i5 
33 14 

49 39 
33 56 



33 

49 

38 

45 

^9 



56 

«9 
9 

58 
5i 



1/ 
36.5 

5o.o 

5.0 

27.9 

33. 7 

38.7 

41.9 
33.3 

30. 3 

18.8 



77 30 4^* ' 

39 58 46.3 



+ 

+ 
+ 

+ 
+ 



Befr. 



n 



+ 3.« 
-- 3.1 

— 3.8 

- 3.4 
+ 3.3 



3.0 

a.i 

t.5 

«.7 

3.6 



+ 3.3 

+ 3.0 



+ 79.9 

+46.4 

+66.4 

+ 36.8 

+ 36.8 
+ 66.1 
+ 30.4 

+ 58.9 

+ 33.7 



+344.9 
+ 3a.8 



W 19.1 
W'10.8 



24.0 
0' 32.2 



h'äpt:::)— *^»«» 



♦ = + 0.121 
•I = -I- 4.663 



P Aqnarii . . 
« Pegasi.. 
16 Pegasi 
a Aqnarii. . 
1] Aqnarii 
Y Piscinm 
8 Scnlpt . 







Therm. R. 


ührzeit Bar. 




inn. inss. 


agAjjjti» a7.''86i 


+ io.*6 + 8.*7 


33 6 37.861 


- 


^-Io.8 + 8.5 


33 35 37.870 


- 


-lo.o + 7.9 


33 58 37.883 

• 


~ 


h 9.8 + 7.9 


«1 -f- ^ 




Polpnnkt 


— 55.'83 




48M3' 3^7 


55.63 




4.« 


55.65 




3.4 


55.77 




5.7 


55.90 




5.3 


55.81 




5.3 


56. 09 




5.9 



um 33*19"* 



— 55.81 



48 33 4.8 



•MgL Gang: + 2f0a 



6 



Beobaehtangen am Meridiankreise 



1867 



S 

OB 
ILl 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

des 

Infttr. 



a 
« 

tu 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Befr. 



Norember 3. (@) Beob. S. Kreis W. 



16 Pegasi 
a Aqnarii 
6 Aqnarii . 
W. t aiYI t 
Anonyma . 



W. L GGllUT 30 
a Pegasi . . . 
Y Fisdum . . 
W. 2. Clin 438 
f Cephei . . 

w. L cm 9i 

a Andrem.. 



hm» 
ai 48 17.36 

aa o 9.95 

II 0.78 

3i aa.34 

39 35.81 

5ä ia.33 
59 a3.77 
a3 11 3o. 17 
ai ai . 14 
35 43 97 



53 



+ 
+ 



3^33 

o.a4 
I .ao 

a.39 
a.49 

a.64 
1.77 
o. ai 

a.4a 
3o.83 



9 
i3 

i3 

la 

1 1 

1 1 

la 

la 

10 

6 



e 4 


// 




u 


II 


aj 56 


0.7 


— 


0.6 


+ a5.i 


49 >» 


i5 .0 


— 


a.6 


+ 68.6 


.56 9 


43. a 


— 


0.7 


+ 88.3 


39 ^ 


a9.8 




1.5 


+ 33.1 


a8 3a 


44.» 


— 


1.5 


+ 3a.3 


a8 10 


»9.3 




».7 


+ 3I.8 


33 44 


ao.8 




»7 


+ 39.7 


45 40 


8.9 


— 


1.6 


+ 60.8 


29 7 


18.4 




1.6 


+ 33.1 


a9 4o 


36.9 


^^^ 


a.i 


+ 33.9 


19 5a 


43.3 


^^~* 


a. 1 


+ ai .0 



\ 



W 15.0 34.2 






Therm. B. 


W'24.2 0'25.1 


ührzeit Bar. 


inn. Hnss. • 




ai* 


3S"»a7."9i3 


+ 5."! + a.*3 


^P'^®!.--- n = — 7f297 


aa 


8 a7.9a8 


+ 4.9 + 3.» 


Aqnani... 


a3 


6 a7.93o 


+ 4.5 + 1.7 


c = + 0.121 


a3 


56 a7.937 


+ 4.3 + «.4 


m — + 7.562 




« + «. 


Polpnnkt 




16 Pegasi . . 


— i*io.'87 


48* i4' 




a Aqnarii .. 


10. 64 


49?6 




6 Aqnarii . . . 


10.61 


5i . 




a Pegasi ... 


10.88 


49.9 




Y Piscinm. .. 


10.81 


5a a 


• 


a Andrem... 




49.3 



um aa*a6"' — i 10.76 



48 i4 So. 5 



Tagl. Gang: + 2f00. 



NoTember 13. (S) ^^^' 3* Kreis W. 



Y Piscinm . 
X Piscinm . 

Y Cephei . . 
W. I. CHI 106 

Y Pegasi . . 



a3 



57 



45 40 >•' 


+ 4.9 


47 4' 4**-8 


+ 4.4 


33i ai 19.4 


+ 3.4 


3o a 3.5 


+ ».8 


33 47 1.4 


+ 4.0 



+ 60,0 

+64.4 

---3a. a 

+ 34.1 
+ 39.3 



Tom Jahre 1867. 



ISÖ-J 



ILl 



Mittel 

der 

F&den 



W. l. lUIT 73 
W. I GCIUI 5. 
W. 1. Ilim 426 
Anonyma . . . 
W. L Clin 43. 



W. L lU i03 
Y] Pisdnm .. 
W. CCIUII 34 
ß Arieti$ . . . 
OL Arietig . . . 



h 
o ai 

34 

44 

53 

« 4 

i6 



3a 



Corr. 

des 

Instr. 



a 

s 



2 

es 

esa 



Mittel 

der 

LeBungen 



/i 



3i 4 ^3.4 

38 36 3.5 
33 o 36.4 
3o 48 i8.8 

39 16 55.0 

33 8 9.3 
33 34 i3.5 
a8 13 39.7 

a8 4 33.4 

35 34 5.3 



Corr. vegea 



Libelle 



Befr. 



// 



+ 3.4 
+ 3.6 

+ 4.7 
-- 4.4 
-- 5.5 

+ 4.3 
+ 4.5 

+ 3.3 

- 3.3 

- 3.6 



W 17.0 
W'10.1 



+ 35'4 

+ 33.0 

+ 36.7 
+ 35.0 

+ 33.0 

+ 38.4 

+ 39.0 
+ 31.6 

+ 31.4 
+ 38.0 



32.2 
0* 39.3 



Y PiBciam . 
K Piscinm . 
f Pegasi . . 
1] Piscinm . 
ß Arietis . . 
a Arietis . . 



Uhrzeit Bar. 
33^* 7" 37.^700 
33 5o 37.700 

o 59 37-, 701 



um 33^58* 



Therm. R. 

inn. ftoBS. 

+ 4.^5 + 3.'>7 

+ 4.0 + 3.5 

+ 4.0 + 3.3 

Polponkt 
48* i4'5o."7 
5i .0 

46.1 
48.1 
48.6 

47.9 



• • • 



48 14 48.7 



NoTember 20. (5) Beob. S, 

Kreis W. (Mitüf.-Mire n) = 
Kreis 0. ^ittlf.-Mire 11} = 

ELreis 0. ü == — 0*026 



3r394 
3.411 



— P 



NoTember 30. (fe) Beob. S. Kreis 0. 



Y Cephei . 
d Scnlpt . 
(0 Pisdum 

Y Pegasi . 
Anonyma . 



W. L CCIUII 5 
W. t um 426 
L. 178».... 
IW. L Clin 43 
ö* Ceti 



33 36 17.49 
44 i5.i8 



31 



6.71 






— 3.68 
-f- 0.33 



34 56.83 
44 «6.79 
57 39.01 

I 5 0.30 

19 38.94 



— 0.41 

— 0.41 

— o. 36 

— 0.34 

— 0.40 

— 0.04 



9 

i3 



1 1 

7 
9 

9 

8 

I 3 



«»9 


I 


i3 


30 


48 


16 


56 


35 


61 


44 



37.3 
37.0 
58.» 

46.4 
53.7 



61 46 53.3 
58 3 3 34.0 

49 3^ 40.5 

61 5 53. I 
33 17 35.4 



0.3 
0.6 
1.3 

«7 

i.o 
0.5 
0.8 
i.o 
1.3 



+ 33.8 
—354.91 
-54.1 

— 4®. I 
—33.7 

-33.7 
-37.5 
— 53. 1 
—33.6 

—93.4 



6 



Beobaehtaagen «m Iferidiankreii« 






1867 



8 

u 

o 



Mittel 

der 

Fäden 



Cor. 

des 

Lutr. 



3 



43 



Mittel 

der 

Lesangeti 



Corr. vegen 



Ubelle 



Befr. 



W 11.0 
W 20.0 



44.0 
0' 35.0 



Y Cephei ) 
6 Sculpt; { 



• = — Of 706 



« = — 0.148 
■I =s — 0.662 



Uhneit Bar. 
a3*48"* a7.*837 

a5 

1 10 27.815 






h Sculpt . . 

o> Pisdiini . . 

r Pegasi ... 

9* Ceti i'3.3i 

um o*3a"*— a i3.3o 



Tbenu. &. 
iim. ftoft. 

+ «.*o -^ 0/7 

— «.7 

+ 0.9 — 0.9 

Polpnskt 

• 4>* 8' . . . . 
4.''9 

4.4 

4.« 



4a 8 4.5 



Tigl. Gang: — 2*25. 



December 9. (C) ^^^ S* Kreis 0. 



y Piseinm . 
K Pisoinm . 
Y Cephei . . 
h ScnlpL . . 
W. L GCIUI U 



(o Pisdnm . 
a Andrem.. 
W. L CaiU1 18 
W. L GCllllI U 

w. I. mir 73 



t Pisdnm. . 
W. Z. XLI 86 
W. L Clin 761 
IQ Pisdam . 
W. L CIIIT 

ß Arietis . . 



• • • • 



m 8 


1 


9 




ta 5o.85 


— 0, 


i5 


la 


aa 4«. 48 


— 0. 


i5 


6 


36 3a. 41 


— 0. 


75 


la 


44 34.06 


— 0, 


.■6 


la 


49 8.48 


— 


.»7 


10 


55 3.9a 


— 0. 


.i5 


8 


4 6.5a 


— 0, 


18 


la 


8 56.4a 


- - 0, 


.»7 


7 


i5 18.67 


— 0, 


»7 


3 


a3 4a. 59 


— 0, 


.»7 


la 


58 37.89 


— 0. 


i5 


i3 


9 39.50 


— 0, 


16 


1 1 


aa 6.71 


— 0. 


*7 


10 


a6 57.74 


— 0, 


16 


4 


37 53.05 


— 0. 


«7 


6 


49 53.93 


— 0. 


«7 


1 1 



o t n 

44 4> 53.9 



119 I 34. a 
6a 17 3a. 5 




48 
70 
6a 
6a 



16 
3o 

9 
10 



56.1 

t5.4 

49.4 

3.7 



>.4 



— a.6 

— a.6 

— a.o 

— a. I 

— a.5 



— 6a. o 



59 18 a9.7 


— 3.0 


49 «9 39.7 
57 34 47.« 

60 4^ a*« 

56 48 35.7 
61 46 it.a 


— a.7 

— a.7 

— 3.1 

— 3.a 

— 3.0 


6a 18 18. a 


— a.8 







— 3a. 4 

—54.8 
— ai.9 
—3a. 6 
—3a. 5 
—36.6 

—5a. 8 
— 39.a 
-^54.6 
—40.3 
—33.1 



— a.8— 3a. 4 



Ton den Jahren 1867 und 1868. 



1867 



IQ 
OB 

lO 

M 

O 



Mittel 

der 

F&den 



W gg.i 

W'92.8 



18.3 
O'25.0 



« = — 0.148 
m = + 1.081 



Con. 

des 

In$tr. 



S 

«8 



ja 



Mittel 

der 

Lesungen 



ührzeit Bar. 

3 3*36"" 2 7/'6oo 
o o 

o 4o 37.610 

« «5 

I 4^ 37.615 



Corr. wegen 



LibeUe 



Befr. 



Therm. B. 
inn. &1U8. 
- 3^5 — 4/8 
— 5, o 



— 3.9 — . 



• • • • • 



— 3.0 — 



5.1 
5.3 
5.3 



Y Pisdom . . 
% Pisdui Cef. I 
S Scolpt . . . 
40 Piscinm . . 
a Andrem. . . 
c Pisciam . . 
IQ Pisciu (Set. { 
P Arietis . . . 



a*^i.'93 

3«. 94 
3 t. 91 

33. o3 

33.33 

3i.99 

33,00 

33.34 



Polpuikt 



um 0*40"' -*3 33.04 



TÄgl. Gang: — 2f26. 



1868 



Janner 11. {^) Beob. S. Kreis 0. 



c Tanri . . . . 
a Tanri . . . . 
W. I. UT m . 
i Anrigae. . . 
sUrs»min.D.G 



W. Z. LTUI 4 
h Orionis . . 
Anonyma . . 
W. l. im 7i 
V Orionis . . 



Amt 

4 ai a5. i3 

38 5i.o6 
35 3.97 

48 54.95 

59 46.38 

5 19 58.77 

35 45.9« 
36 

47 48. »9 

6 o 33.71 



+ 



8 
0.57 

0.49 
0.55 

0.95 

9.86 

0.53 
0.14 



0.53 
0.46 



I I 
1 I 

7 

9 
1 1 

K 1 
t 1 



43* 8' 



i/'4 

a.7 

3.6 
3.6 

1.8 



43 8 3.3 



5 
9 



i » 
61 z 36.1 


— . 


3,0 


u 
-34.7 


58 33 55.9 


— 


3.3 


—38.6 


60 i3 46.6 




3.3 


-35.0 


75 5 30.0 


— 


1.6 


— 17.0 


59 59 9.9 




a.7 


—36.5 


4« 44 54.1 


— 


3.1 


— 70.1 


67 11 41.7 


— 


a.o 


-36.4 


59 3o 47.7 


— 


3.8 


—36.9 


56 55 i3.8 


■^ 


3.3 


— 40.8 



10 



BeobacJitiiBgen am Meridiankreise 



1868 



ILl 



Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 



a 
o 

3 



J9 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. vegen 



1 



Ubelle 



Refr. 



W 16.0 
W 31.0 



i Urs. min. 
t Aurigae 



.... 
0' 29.0 

« = — 1.192 



« = — 0.148 
« = + 0.420 



t Tanri . . 
a Tanri . . 
t Anrigae. 
8 Orionis . 
y Orionis. 



ührseit Bar. 

4*14"* ^7^693 

5 6 

5 35 

6 S 37.688 

•!-}"• 

— a9.*ia 
a8.85 

39.00 
39. *o 



Therm. B. 
inn. Anss. 

— 4.-1 — 8.'o 

— 8.0 

— 8.1 

— 5.0 — 8.3 

Polpnnkt 

4i' 7'5o".5 

• . • • 
5i.7 
5i.6 



llfH 



5* 



— 39.00 



4» 7 5i .3 



TagL Gang: — 2«39. 



Februar 7. ($} Beob. S. 



aürs.m.K. 
aürs.m.K.W 



* . • • 



h m 8 
I i3 28.70 

I 1.3 18. o5 



Kreis Ost 
W 12.5 36.6 

W 24.2 0' 26 3 

Kreis Ost: e = 



Kreis West 
W 10.0. 38.0 

W 20.0 0' 29.0 

— 0.f243 — p. 



Kreis W. 



a Fersei. . . . 
Tfj Tanri . . . . 

• Tanri 

s Urs. min. O.G. 
? Tanri 



W. Z. LX 59 

Anonyma . . . 
a Orionis . . . 
W.Z.UU.115 
W.Z.LTIfll31 

W. Z. LX 209 
W. Z. LYU 40 
Y Geminor . . 
a Can maj . . 



5 



Am 8 
3 17 39.06 

43 5.35 

4 33 31. 80 

I 53.63 

30 34.33 

37 4. «2 
39 35.69 

5o 38.70 

59 55.64 

9 i3.53 

17 35.79 
35 58.43 
33 33.36 

4i 46.93 



+ 



+ 



+ 



t 
o .60 

o. 17 

0.10 

4.o5 

0.33 

0.08 

o.o5 
o.o3 
0,08 
0.09 

0.08 
0.08 
0,07 
0.33 



6 

9 
1 1 

8 
9 

9 
8 

9 
6 

10 

8 
10 

7 
1 1 



/ // 


tt 


u 


359 9 44.3 


+ 7.» 


1.9 


34 5i 3.3 


+ 8.7 


+ »6.6 


39 39 33.4 


+ 9.» 


+3a.8 


30 3 18.8 


+ 9.«> 


+ ai.o 


3o 53 59.6 


+ 9.» 


+ 34.6 


33 33 3o.6 


+ 9.4 


+ 38.3 


41 9 38.3 


+ 8.9 


+ 50.6 


3i 3.9 


+ 9.4 


+ 34.8 


3o 36 13.7 


+ 9.4 


+34. > 


3o 54 34.3 


+ 9.8 


+ 34.6 


3i 3i 3.4 


+ 9.6 


+ 35.5 


33 3 9.3 


+ 9.8 


-36. a 


65 3 43.6 


+ 9.7 


--ia3.6 



Tom Jahre 1868. 



11 



1868 



ILl 

o 



Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 



a 

Cm 



N 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Ubelle 



Befr. 



W 8.0 
W 20.1 

9 Urs. min. 
a Penei 



O 41.6 
29.5 



« == — 0*673 



es=z + 0.121 
•I = — 0.864 



Uhrseit Bar. 
3* a5" a7".639 
4 55 ^7.640 

6 a6 

6 4^ 37,620 



a Persei. . . . 

TQ Tanri 

c Tanri .... 

ß Tanri 

a Orionis . . . 
Y Gtomin. . . . 
a Can. maj.. 



— a'S6/3o 
a6.43 
a6.58 
36.37 
36.38 
36. i3 
36. 19 



Therm. Et. 
inn. Anss. 

+ 6°.4 + 4*.i 

+ 5.5 4- a.8 

• ••••• ~f" 3,0 

+ 4.6 + a.8 



Polpnnkt 
48' 33' 13,^^1 

«4.« 

»3.7 
16.3 

H.7 



um 



5» 



.»n 



— 3 36.34 



48 33 i3.8 



Tagl. Gang: — 0f28. 



Februar 17. (C) ^^^' 8. Kreis W. 



a Tanri 

t Anrigae . . . 
• Urs. min. D.C. 
Anonyma . . . 
? Tanri .... 

W. Z. LX 59 
a Orionis . . . 
W, Z. IX 187 
{i Geminor . . 
W. Z. LTUI 165 



W. Z. IITI 86 
W.Z.L1II153 
d Geminor... 



h m 8 

4 3o 50.71 

5o 54. 10 

5 I 58.53 

13 4.73 
30 37.00 

38 6.48 
5o 3i.3o 

6 10 i5.53 
17 38.4s 
33 53.06 

3o 41 .87 
65 3i . 11 

7 14 44.43 



+ 



+ 



f 
0.01 

o. 17 

3. 73 

0.01 

o.i3 

o.o3 
0,06 
o,o3 
0,07 
o.o3 

O , 03 

0,03 
0.07 



8 

10 

10 

7 
10 

9 
1 1 

9 
10 

8 
10 

I o 

7 



• 


1 




i u // 1 


U 


33 18 9.0 


+ 9.9 


+ 37.0 


i5 35 38.5 


+ 9.3 


+ 16. I 


33 35 4^.7 


+ 9.» 


+ 38.5 


30 3 18.3 


+ 9.* 


+ 31,3 


3o 54 1,3 


+ 9.6 


+ 34.9 


41 9 4>.B 


+ 9.3 


+ 5I.I 


3o 45 37.8 


+ 9.« 


+ 34.8 


35 58 5,6 


+ 9.4 


+^8.4 


3o 4^ 47.^ 


+ t0.3 


+ 34.7 


3i 14 3o.o 


+ 9.6 


+ 35,5 


3i 34 17.6 


+ 9.8 


+ 35.8 


36 19 36, 1 


+ 9.8 


+ a8.9 



It 



Beobachtungen am Meridiankreise. 




t Urs. min. ) ^«*ä. 

c Attrigae j » = - Of 491 



ührzeit Bar. 
4*39« a7.''9o3 

6 lo 27,900 

7 ao »7.899 



ThenDL B. 
inn. ftoBi. 

+ 4.^0 + 3'.a 
-- i,o + a.5 
-- 3.8 + i.g\ 



= + 0.121 
m = + 0.168 



a Tanri . . . 
8 Anrigae . 
ß Tanri . . . 
a Orioni$ . . 
11 Gemia . . 
$,40emin. . 

um 5* 41«' 



m -j- ff 

a"a9.«45 
39-35 
29.30 
39.03 
39.02 
39.0a 



Polpnnkt 
48^33' i5."9 
i5.o 
16.3 
i5.8 
16. a 
16. a 



-— a 39.30 



48 33 i5.9 



Tagl. Gang — Of57 



Februar 27. (2|.) Beob. S. KreiB W. 



ß Tanri 

V Orionis . . . 
W. Z. IITII 1 
fi Geminor. . 
W. Z.11II195» 



51 Gephei . 
W.Z.IIYHIU 

w.z.iiyui63 

d Geminor . . 
W. Z. Lin 1 



h m 

5 ao 

6 3 
II 

»7 
«9 



3a. 36 
37.45 

»9.04 
33.90 

36.76 



a* Geminor 
W. Z. LIUI 3 
W. Z. llf 11 
6 Cancri.... 



40 34.43 

49 50.17 

6 45.03 

i4 50.34 
36 5.09 + 



+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 



38 46. k5 

39 43.06 
45 37.48 
58 0.34 



+ 
+ 
+ 
+ 



9 
o. i5 

o . k3 

o. i3 

0.14 

o.i3 

3.77 
o. i3 
o. i3 
o. i4 
o. i3 

o. i5 
o. t3 
o, i3 
o. i5 



9 

f K 
10 
I 1 

6 

5 

8 

i-o 

1 1 

7 

8 

9 

7 
II 



o I tt 

30 3 38.0 

33 45 5S.7 
3i 19 39,8 
35 58 II. 3 
3i I 5i .0 



3i a4 3i .3 
3i 31 17,9 
36 19 33.7 
3i 19 ... 



16 33 34.4 

3i i3 47.5 

3l 30 13.4 

30 a3 19.3 




▼om Jahre 1868. 



13 



1868 



sa 

o 



Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

InBtr. 



a 

S, 

m 



Mittel 

der 

Lesnngeii 



Corr. wegen 



LibeUe 



Befr. 



W 24.0 
W 16.7 



22.4 
0' 29.2 



Therm. R. 



51 Cephei 
V Orionis 



n = + 0*013 

« = + 0.121 
« = — 0.370 



ß Tanri . . 
V Orionii . . 
V] Graunor. 
2 Geminor, 
a* Geminor. 
6 Cancri .. 



Uhrzeit Bar. 
5*a6"* a7/'68o 

6 a5 

7 aa 37.686 

8 II 37.685 

m -j- « 
— a^SS.'oa 
34.83 
34.85 
35.15 
34.80 
34.89 



mn. 
+ 8."6 

+ 8.0 



Anss. 

+ 7*.7 

+ 7.^ 

+ 6.7 
+ 6.3 



Polpankt 
"33' 16% 
i5.8 

• . . . 
i3.4 
i3 . o 
14.3 



«m 



6* 44"* — a 34.9a 



48 33 14.5 



F — F« = + 0r635 



L— L« = + 2r6iO 
= + 121."3 



Tflgl. Gang: — 0f43. 



Februar 28. ($) Beob. S. KreiB W. 

h 



I Orionis . . . 
W.Z.LVn56 

W.Z.LXII93 
y Orionis . . . 
^ürs.min.ll.C. 



f Geminor. . 
$ Geminor. . 
W. Z. Uli 1 

w. z. im 3 

W. Z. IIT 18 



6 Cancri. 



5 3a 6.68 
45 a5.3i 
5a a8. 16 

6 a 37*88 
17 18. 83 

3a 4* .>6 

7 i4 5o.3i 
a6 5 35 
39 4a. ai 
48 a8.6a 

58 0.63 



+ 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



0.1a 
o . ao 
o . ao 
o. 17 
5.5i 

o. 19 
o .ai 
0.19 
o. 19 
o. 19 



-\- o.a5 



1 1 

1 1 

8 

10 

7 

10 
10 
1 1 
1 1 

9 



/ n 




// 


it 


49 4p 40.4 


+ 


a 9 


+66.7 


3o 33 46.6 


+ 


1.8 


+33,3 


3o &9 8.4 


+ 


»7 


+33.9 


33 45 5o.3 


+ 


a.o 


+ 38,6 


3a a 1-5. a 


+ 


«7 


+ 35.4 


a6 19 3i.8 


+ 


«.9 


+a8.o 


3i 39 a4.8 


+ 


t.4 


+ 35.4 


3i i3 4^.8 


-}- 


I. I 


+ 34.3 


3i ai 43.6 


-- 


1.6 


+ 34 5 


ao a3 i5.8 


+ 


i.a 


+ »0.9 



W 18.3 
W' 21.0 



27.0 
O' 23.5 



JS«cn"M-= + 0^«'« 



«= + 0.121 
•1= — 0.5Ö8 



Uhrzeit Bar. 
6*a3» 37. "668 

6 4* 37.659 

7 55 37.678 



Therm. B. 
inn. ftttSB. 

+ 9.*« + 8.°8 
+ 9.6 + 7-7 
+ 9.8 + 7.6 



mm 



14 



Beobaehtnntien siii Meridiankreise 



r 



1868 



I 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

des 

In$tr. 



a 

9 

S 



'S 



Mittel 

der 

Lesangen 



Corr. wegen 



LibeUe 



Refr. 



• Orionis . . 
y Orionis . . 
f Oeminor. 
8 Geminor.. 
6 Cancri. . . 



k -|- * 

«35.«47 
35.3a 

35 45 

35. 3i 

35.39 



Polpnnkt 

48^33' i4."3 
i3.i 
i5.i 

1^.4 
ia.3 



um 6* 40"* — a 35.33 



48 33 i3.6 



T&gl. Gftng: — 0f45. 



M&rs 7. (b) Beob. S. Kreis W. 



W. Z. LIII m* 
51 Cephei . 
W.Z.LII1I114 
W.Z.UTU163 
2 Geminor. 



a* Geminor, 
a Can min. 
^ Geminor. 
6 Cancri... 



Am« 

39 3o,77 

40 519.86 
49 53.64 

6 49 ..*a 

i4 53.97 

38 5o.36 
35 3.34 

39 54.34 
58 4.43 



+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 



t 
0.08 

0.61 

0.08 

0.08 

0,07 

o .o5 
o.ii 
0.06 
0.06 



5 

5 

6 

10 

10 

1 1 

1 1 
6 

9 



3i 



i 54.5 



3i 34 33.9 

3i 31 16.7 

36 19 3i .3 

16 33 33.7 

4a 58 56.7 

30 13 36.9 

30 33 16.3 





u 


+ 


1 .3 


+ 


0. I 




O.I 


+ 


0.0 


+ 


I. I 


+ 


0.9 


+ 


0.6 


+ 


3.0 



+ 34!3 



+ 34.8 
-}-34.8 

+ a8.3 

+ »7.0 
+ 53.3 

-1-30.9 

+ 31 .0 



Wolken. 



W 25.7 
W'20.8 



24.0 






Therm. ] 


a. 


O'29.0 




ührzeit Bar. 


inn. änss. 


• 




6*34"' 37/'359 


+ 4.-4 + ».«9 


n = — OflöO 




7 35 37 377 


+ 4.« H 


h a«7 


1 

c = + 121 
m=: — 044 


S Geminor. . . 


8 39 37.378 

m + « 
— 3 ''*38.'95 


+ 4.0 H 

Polpui 
48° 33' . 


- 3.6 

Lkt 




a* Geminor,. 


39.05 


14.5 




a Can. min 


39.19 


17.0 




ß Geminor. . 




i3.i 




6 Cancri 


38.94 


14.5 


- 


um 7*34'" 


— 3 39.01 


48 33 14.8 


F — F« 


= + 0r690 


L — L* = + 2r621 




= + 2? 123 


= + 121" 


.9 





Tlgl. Gang: — 0f45. 



Tom Jahre 1868- 



15 



1868 



• 



s 



Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 



TS 

1 

K3 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Befr. 



Mars 16. (C) Beob. S. Kreis W. 



Gt* Geminor.. 
W. Z. LXI 59 
XUrs.min.D.C. 
Anonyma . . . 
W. Z. LITin 62 



t Hydrae . . . 
c Urs. maj. . 
W.Z.LITIIU47 
W. Z. LIII 86 
W. Z. LXX 9 



s Leonis. 
IC Leonis 
a Leonis 



• • • • 



• •••., 



Am« 

7 38 54.07 

4a 3i .75 

58 53.07 

8 17 i5.83 
3i 38.83 

4« 30.74 

53 53.30 

9 3 55.14 
^4 a5.99 
33 34.69 

41 5 . o5 

55 58.08 

IG, 3 4 . I I 



W 21.6 
W'26.2 



27.5 
O'23.0 



'Ä::^^ j- = + of2ei 



« = + 0.121 
« = — 0.380 



Tftgl Gang: — 0f44. 



« 
o.3o 



4- 

+ o.ai 
— So, 06 

+ o.»9 
+ o.ai 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



o. i5 
0.48 

0.31 
O. 31 
O . 31 



+ 0.35 
-- 0.16 
-- 0.18 



10 

n 

5 

9 
10 

8 

13 

8 
10 
10 

1 1 

13 

6 



/ 


u. 




If 


II 


16 33 


34.7 


+ 


»9 


+ 17.0 


3i 


I .0 


+ 


0.6 


+ 35.1 


34 3o 


16.0 


+ 


0.5 


+ 37.3 


3i 46 


»9.8 


+ 


0.3 


+ 36.3 


41 38 


3>.7 


+ 


0.6 


+ 53.3 


359 59 


5a. 4 


+ 


0.5 


- 0.4 


3i 18 


49.7 


+ 


1.5 


+ 35.7 


3o 5i 


aa 7 


+ 


«.7 


+ 35.1 


3i 43 


4». 5 


+ 


a.o 


+ 36.3 


34 10 


6.4 


+ 


1.3 


+ a6.3 


39 53 


3.1 


+ 


«7 


+ 49.3 


35 56 


3.5 


+ 


3.8 


+ 4^.7 



Therm. IL 



Uhrzeit Bar. 

7*33'" 37."873 

8 t3 .••*.. 

8 37 37.876 

9 o 

9 38 

10 o 37.886 



inn. 

+ 4.^7 
+ 4.6 

+ 4.3 
+ 4.» 
+ 4.» 
+ 4.0 



flnss. 

+ 3.*5 

+ a.o 

+ «.7 

+ ».5 

+ ».' 

+ i.o 



a* Geminor. 
c Hydrae . . 
t Urs. maj. 
8 Leonis.. . 
s Leonis . . 
a Leonis . . 

am 8* 56"* 



•I + « 
.3 '"4 3.' 17 

4a. 8« 

43.14 

43.89 
43.85 



Polponkt 
48' 33' 17. "9 
16.8 

»7.5 
i5.i 
16.6 
18. 1 



— a 43.97 



48 33 17.0 



MMMh 



riAMMM 



16 



Beobaehtnngen am Meridiankreise 



1868 



M 



i^«i 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

des 

Instr. 



a 

aS 



Nl 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegeo 



Libelle 



Befr. 



April 3. (5) Beob. S. Kreis W. 



IC Leonis . 
a Leonis . 
Y* Leonis. 
Anonyma . 
p Leonis . 



W. Z. LXIIV 1 

W.Z.LUYIUe 
W. Z. HUT 58 
W. Z. LIIII 80 
W.Z.LniTie6pr 



ß Leonis . . . 
Y] Virginis . . 
aUrs.min. D.C. 



(7 



8) 



h u 
9 56 



s'so 



10 



1 1 



4 11.66 
i5 3a. 86 
ao 5i . lo 
«8 4^.9^ 

4a »9.94 
3 46.45 

10 11.48 
19 35. o5 
38 .. .. 



45 11.04 
12 16 1 .04 
i3 la 45.65 



+ 



+ 

+ 
+ 
+ 
+ 



t 
0.06 

o. o3 

o.o3 

0.14 

0.06 

o. 00 
0.00 
0.00 
o 00 



+ 0.0a 

-h o.«a 
+ 11.95 



1 1 

1 1 

8 

7 
10 

9 
6 

8 
9 



1 1 

10 

3 



04 ti 


n 


M 


39 5a 5.0 


- 0.4 


+ 48.6 


35 56 6.5 


+ 0.5 


+ 4a.a 


a8 a a7.o 


+ 0.6 


+ 3I.O 


14 34 ag.a 


+ o.ö 


+ i5.o 


38 33 35.7 


+ 0.5 


+46.4 


3i 18 38.8 


-f- 0.0 


+35.4 


3o 57 9.5 


+ o.a 


+35.0 


3o 54 0.8 


+ 0.6 


+34.9 


3o 4o 5o'. 7 


+ 06 


+34.6 


3i 7 44.7 


+ 0.5 


+ 35.3 


33 14 11.9 


+ 0.0 


+ 39 7 


48 a8 ao.9 


+ 0.0 


+ 66.0 









W 22.5 26.0 
W 29.0 0'19.6 



Therm. B. 



ei Urs. min. 
f ^ Leonis 



» = ^ 0*412 



c 
m 



+ 0.121 
+ 0654 



Uhrzeit Bar. 

9*41"* a7."86i 

10 35 a7. 866 

11 5a 

la ao a7.85i 



inn. 
+ 6.*'a 
+ 6,0 
+ 6.0 
+ 5.8 



Anas. 

+ V4 

+ 3.1 

4- a.4 
+ «.9 



IC Leonis 
a Leonis. . . 
1^ Leonis. . 
p Leonis . . 
P Leonis . . 
TQ Virginis . 

um *o 4* 



m -f- » 
a™ 5of33 
5o. a4 
5o.a3 
5o. a5 
5o.a7 
5o.56 



Polponkt 
48"33'i6.''a 

19.* 
19. ö 
17.7 
19.0 
■ 9.5 



>a 5o.3i 



48 33 18.5 



Tagl. Gang: — Oföl. 



Tom Jahre 1866. 



1» 



1868 



9 
«0 

u 



Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 



■s 

C>4 



N3 



Mittel 
der 
Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



April 4. (-1^) Beob. S. Kreis W. 



VF.Z-LXXI^l 
a Urs. maj. . 
W. Z. LUIU 46 
W. Z. HUT 58 
V Leonis. . . 



W.Z.IIXIT106 
^ Leonis . . . 
TQ Virginis . . 
7* Virtjinis . 
W.Z. 11111128 

aUr8.iDin.D.C 



k m M 

IG 4^ 3o.53 

58 a5.43 

11 3 46.83 

lo la.oo 

33 3.5; 

3; 39.96 

45 11.43 

ta 16 1.47 

37 5o,55 

57 3o . o4 



i3 la 58. 4<* 



+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 



0.10 
0.07 
0.10 

O . 10 
o la 

0.10 
0.10 

o . I'J 

o . 1 3 
010 



9 
i3 

5 

6 

7 



• / // 
3i 18 38.3 

346 5 44.7 

3o 57 I I . 5 

3o 54 3.6 



+ 0.3 
-f 0. I 

+ o.a 



// 



+ 34-7 
— 14.8 

+ 34.» 

+ 34. a 



I 



0.96 




W 26 8 
W'22 



a Urs. min. 
a (Jrs. maj. 



21.0 
0' 25.7 



« = — 0*097 



e 



+ 0.121 
+ 0.177 



a Urs. maj. 
V Leonis. . . 
ß Leonis . . 
Yj Virgiiiis . 
1f* Virgini. 



Uhrzeit 


Bar. 


10*34»« 


a7 


."65 a 


1 I 16 


• 


• ■ • • 


i3 3 


»7 


.637 


m 


+ 


w 


a' 


n 

• * . 


9 

m m 




5o 


.65 




5o 


.74 




5o 


•99 




5o 


.8a 





Therm. R. 




inn. 


loss. 




+ 


7 "" 


+ «.' 


*o 


+ 


8.0 


+ 5. 


5 


+ 


7.5 


+ 4. 


3 




Polponkt 




48" 33' 


■ 7."3 








• ■ • • 

•5.7 








'9. « 








«7.» 





um 12'* 4''* — a 5o.ö5 



48 33 17.3 



Tagl. Gang: — oföl 



April 18 (•^) Beob. S. Kreis W. 



a Urs. maj.. 
5 Leonis . . . 
W.Z.IIIII106 
3 Leonis . . 
-n Virginis . . 

T' Virginis.. 
W. 2. LUni 28 
aUrs.min.U.C 




10 
1 1 



la 



58 37.63 
10 0.94 
37 44.61 
45 15.59 
i5 5.44 



3*- 
•^ y 



54.90 
57 34. ao 

i3 i3 43.36 



+ 

4- 
+ 
+ 



1 .90 
0.46 

o.4o 
0.3G 
0.1a 



+ o. I I 
+ 0.41 

— 4 ^^ • o 'i 



1 1 
1 1 

9 
1 1 

10 
9 

IG 

4 



346 5 39. I 

a7 18 6.6 

3i 7 46.0 

33 14 la. I 

48 a8 ai .7 

49 «5 45.9 

3o 4* 4« .7 



+ I .a 

H- a.a 
+ a.5 
+ 2.3 
+ a.6 

+ a.8 
+ a.9 



-14.6 
-39. a 

34.3 
-37. a 

64. G 



+ 65.9 



i-33 " 






18 



Beobachtungen am Meridiankreiie 



1808 



9 

m 

lO 

o 



Mittel 

der 

Fäden 



Corr. 

des 

Initr. 



p 

C>4 



ja 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. we^ifen 



libelle 



Befr. 



W 29. 3 
W'22.0 



n.8 
0'24 3 



a Urs. min. ) „ _« i j.««.. 
a Urs. maj. j •• — + " ^^ 



c= +0 12t 
« = — 0.622 



d Leonis . . . 
ß Leonis . . 
Yj Virginis 
f* Virjtinis 



ührseit Bar. 

la lo 37.400 

IQ 5 'i 

i3 aa 37.41 I 

m -|- « 

— i«55.'i5 
55. aa 
54.97 
55.14 



Therm. B. 

inn. ftnss. 

+ 7.*o + 5.''o 

+ 6.5 + 5.a 

+ 4.7 

+ 6.5 4- 5.1 

Polpnnkt 
48*33' i9.''o 
ao.4 
ai .*j 



um 



,,«57« — a 55.1a 



48 33 ao.a 



T&gL Gang: — 0f06. 



April 22. (S) Beob. S. Kreis W» 



♦ @ 1859 . . 
8* Virginis . 
aUrs.min.D.C 
W. Z. LIlOl 74 
W. Z. Llini 86 



W.Z. LIIUH06 
IQ Bootis. .. . 
T Virginis . . 
W.^. lUTIII 9 
a Bootis . . . 



c Bootis . . . . 
ß Urs. min. . 



Amt 
la i5 37. o3 

i3 6 4.44 

»4 9.79 

ao i3 . I I 
a6 14. 4'^ 

40 a3.65 

5i ao. 17 

57 5a. 54 

14 5 46. ag 

la 34.49 

4« 9.37 

53 57 56 



o.'64 



+ 

— 0,01 

- 67. a5 

\- 0.61 

f 0.61 



+ 

+ 



+ 



0.63 
0.65 
o.ib 
o.6q 
0.6b' 

0.93 
5.91 



10 

10 

5 

8 

8 

I o 
I o 
10 

9 

I I 

I I 
9 



t 


tt 




• 


ti 


3o 5 


3.6 


+ 


1.5 


+ 3a.3 


53 aa 


10.4 


+ 


1.6 


H-:5.. 


3o 56 








3o 57 


38.8 


+ 


1 . 1 


+ 33.6 


3o a8 


a5.7 


\- 


1.3 


+ 33.0 


39 ag 


i3.o 


+ 


a . 1 


+ 3I.7 


46 ai 


18.0 


+ 


1.6 


--58.7 


3o 33 


53.4 


+ 


«.: 


--33. a 


a8 40 


34.7 


+ 


«.9 


+ 30.8 


ao 55 


4.^ 


+ 


1.5 


■h^«.4 













W 19.1 21.2 
W 25.3 O' 14.7 

c = + 0.121 
1» = — 1.420 



ührzeit Bar. 

la* 8*'a7.''678 + 

i3 17 4- 

1 3 48 37.661 -f- 

i4 47 27.648 + 



Therm. B. 
inn. äuss. 

ia.*3 +11.' I 
13.3 -j-10.3 

«2.« + 9.7 
11.3 + 8.7 



Tom Jahre 1868. 



19 



1868 



« 

ca 

w 
>o 
u 

o 



Mittel 

der 
F&dea 



Corr. 

des 

Instr. 



a8 



Iä, 



Mittel 

der 

Lesungeii 



Corr. wegea 



Libelle 



Refr. 



e* Virginis . 
if] Bo«>tiB .... 
t Virginii . . 
a Bootis .... 
9 Bootis 



a«55.'8i 
55.33 
55.34 

55.33 

55.48 



um i3*58"* — J 55.46 



Polpunkt 

48^33' i8.''6 
ao. 3 

17.« 
18.3 

18.5 
48 33 18.5 



Tftgl. Gang. — 0?08. 



Mai 4. (C) Beob. S. Kreis W. 



f Virginis.. 
12 Oan. Ten. 
aür8.miD.(I.C 
W.Z.LXXV70 
W. Z. Llim 86 

w. z. lim 10 

W. Z. LIITH 39 
W. Z. IIUI 70 

a Bootis 

W. Z. LIXTI 97 

I Bootis 
P Urs. min. 
4» Bootis. 

W 22.3 
W'27.3 




k m t 

13 37 54.8a 

53 45.45 

i3 14 38. 3i 

19 la.a; 

36 13.78 

37 31.60 
53 13.68 

14 5 33.60 

13 34. QC 
30 34.43 



+ o. 09 
-f- 1.83 
— 89.63 
+ o. 76 
+ 0.78 



4a 
53 



8.66 







i5 



13.0 

7.8 



+ 



+ 
+ 

+ 



0.8a 
0.80 
0.81 
0.88 
0.8a 

I .33 



10 
10 
5 
10 
10 

■; 

6 
1 1 

7 
10 






n 



49 >5 54-4 

9 3i i3.8 



3i 35 33.3 
3o 5; 39.7 



+ 1.0 
+ '.4 



3o 
3o 
3o 
38 
3o 



4 
36 

16 

40 

10 



57.35H- 7.9««' 



4'-*.;» 



+ 



1.31 



1 O 



30 55 
333 5i 

31 5 



38.5 
18.8 
53.1 
36.1 

4«. 9 
59.6 

e.6 



+ i.a 



63.3 



— 8.9 



+ 33.5 



+ 1.5+34.0 



+ 
+ 
+ 
+' 



1.4 
i .3 
1.5 
1.5 
1.6 



+ -i.S 
+ a.3 

+ ^.3 



+ 3I.6 

+ 33.1 

+ 33.3 

+ 29.9 
+ 3I.8 

+ 30.8 

+ «7.7 
+ ai . i 



Therm. R. 



a Urs. min. | .«*««- 

iäürs. min..j * = + 2f064 

<? = + 0.121 
« = — 1.367 



Uhrzeit Bar. 
13*34»' a7."5o9 
13 45 

«4 «7 



mo. 



4 



i5 6 



37, 5io 
37.508 



+ 16.3 
+ 16.1 



äuss. 
+ i5.'i 
+ 14.3 
+ I3.8 
+ I3.0 



Y* Virginis . 
12 Can. Ten. 

a Bootis 

s Bootis 

4> Bootis 



m + « 
3«55.«io 
55. 16 
54.88 
54.98 
54.83 



Polpankt 
48" 33' iS".9 

30 . 1 
30 . 1 

19.3 
31.1 



TÄgl.'Gang: +0504. 



um i3'»54"* — a 54.97 



48 33 19.9 



Beobachtungen am Meridiankreise 



1868 



C0 

w 

Im 



Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 



s 






Mittel 

der- 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Befr. 



Mai 13. ($} Beob. S. Kreis W. 



aürs. min. D. C 
W.Z.LXXV74 
W. Z.llUIlO 
T Virginis . 
W. Z. LIIVIII 9 

W.Z.IUTIU28 
W. Z. Ulli 97 
W. Z. LllTlII 53 
t Bootis . . . 
P Urs. min. 



^ Bootis . . 
W. Z. LIIll 86 
W. Z. LUll 99 
W.Z.LXXX83 
a Coronae . . 



a Se^pent. . . 



A m i 

i3 ao I 3 . 33 

aa 3.63 

3; 37.35 

58 0.53 

i4 5 5a. CO 

i5 3i.46 

3 3o.3l 

38 3. 5o 

43 i3.o6 

53 36.33 



— 4««. 93 

+ 3.31 

+ 3.45 
+ o. 5o 
+ 3.35 



9 

»7 
36 

33 



46.88 

«a.49 

4.78 
53.80 

5.78 



4o 49-94 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 



3.35 
3.43 
3.39 

5.34 
36.64 

5.3o 

3.47 
3.40 
3.54 
5. 33 



+ i.3i 



3 
10 
1 1 

n 
J 

9 

1 o 

4 

10 
10 

13 

6 

8 

10 

13 
I 1 

10 



3i 18 18. 1 

3o 4 3o . 7 

46 31 19.9 

3o 33 46.6 

3o 34 55.0 

3o 10 37.9 

3o 53 55.3 

ao 54 59.0 

333 5o 55.0 



31 

»9 
3o 

^9 

31 



5 
56 

«7 
35 

a3 



4 



a 

5f 

38.8 

a5.3 

i4-o 



+ 5.5 

+ 4-8 

+ 4.9 

+ 5.5 

+ 5.3 

4-5 3 

+ 5.3 

+ 5.9 

+ 5.3 



H 



4i 4> 5o.4 



-t- 


5.i 


+ 


5.9 


+ 


5.3 


+ 


5.7 


+ 


5.0 


+ 


5.5 



-f-34 

+ 33.3 

+ 58.9 

+ 33.3 

+ 33.3 

3^.7 
M.6 

+ ai.4 

+ a8.4 

+ ^1.6 

|-3a.4 

+ 3a.9 

+ 33.0 

+ 3a.o 

+ 50.3 



W 11 8 26.1 
W 20. ft 0' 17.0 



Therm. B. 



a Urs. min. 
ß Urs. min. 



L-^ 



*io»* 



) 



» = + 9f 929 



c z= +0.121 
m = —11.451 



Uhrzett 
i3 
14 II 

<4 49 

i5 a4 
i5 37 



Bar. 

37.^803 

37.805 



a7.8o4 



inn. 
+ i3."a 
13.7 
i3.i 



+ 
+ 
+ 

+ 



• • • • 
i3.3 



&USS. 

+ «0.^ 

+ 10.3 

" 9.8 
" 9.5 

+ 9.4 



t Virginia .. 
c Bootis .... 
4> Bootis . . . 
a Coronae . . 
a Serpent. . . 

nm i4'*58«* 



m + « 
.3»" 3.«58 
3.45 



3.35 
3.49 



Polpunkt 
48"33'a3."9 
aa. I 
ao.3 
ao. o 
ao . 7 



— 3 3.47 



48 33 ai.4 



Tägl. Gang: + Of 12. 



tom Jahre 1868. 



ti 



1868 



M 



Mittel 

der 
F&den 



Corr. 

des 

Instr. 



S 



ja 



Mittel 

der 

Les angen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



Mai 14. i%) Beob. S. Kreis W. 



ctür8.m]n.n.C. 
W.2.LXXV74 
X VirgiiÄs . 
W. Z. LUrill 9 

w.z.imui28 

W. Z. um 97 
W.Z.LIIVUI53 
W.Z UWU175 
W.Z.LXXX4 
({> Bootis . . 

W. Z. Witt 86 
W. Z. llia 99 
W.Z.LXXX83 
a Coronae . . 
a Seipent» . . 

C Urs. min. . 
d Ophiachi.. 



h m $ 
i3 i3 37.68 

ai 53.78 

«4 5 43,17 

30 31^81 

«7 54,89 
39 .... 



— 37.78 
-j- o . 3o 
+ o . n 
+ o.3i 
+ o.3i 



+ 

+ 



45 37.51 
i5 I 4^ • *7 

9 3.53 
16 55.91 
36 45.03 
3i 58. 60 
40 38.90 

5i ^o ,^^ 
16 10 18.80 



-4- 
+ 

+ 
+ 

4- 

+ 
+ 

+ 
+ 



o . 3 1 
o.3i 

. • • • 

0.33 

0.43 

0.33 
o. 3i 
o. 33 
0.43 
o. 19 

4.67 

0.08 



3 

I V 

5 

9 
9 

9 
10 

• 

8 
10 

6 

I I 

I I 

I I 

I I 



1 1 



3l 18 33.8 
46 31 31.6 

3o 33 49.4 
3o 34 58.8 

< 

3* 10 37.4 
3o 53 56.5 
3o 43 48.5 
39 47 4^.8 
ai 5 4*7 



^9 
3o 

«9 

31 

4« 



56 

«7 
35 

33 

4> 



33o 31 
5i 53 



5e.4 
«7.9 

3$.0 

t6.8 
53.3 

47.5 

13.4 



// 



+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 



3 

3 

3 
3 

3 
I 
1 
3 
3 



+ 3 
+ .3 



// 



5 
8 
o 
5 
o 

6 

7 

9 
o 

I 

3 
5 



+ 34. • 

+ 58.7 

-33. 1 

--33. I 

+ 33,6 
--33.5 
--33.3 

--33. I 

+ 31 .6 

+ 33.3 

+ 33. 8^ 

+ 3«. 9 

+ ai.9 
+ 5o.3 

— 33.7 

I 7«. 7 



W 23.5 O 13.0 
W' 16.6 0' 21.0 

a Urs. min. \ . ^»m».^ 

j^ J « = -f o!556 



Therm. R. 



C Urs. min. 



= + 0.121 



m = — 0.456 



ülirxeit Bar. 

1 3*31^ 3 7. "8 9 7 

14 3 

i4 53 . 37.890 

i5 33 

16 6 37.876 



inn. 

+ i4.*6 

+ «4.8 

+ «4^7 



Anss. 

+ I3.*3 

+ 11. 7 
+ 11. o 

+ «0.6 
+ 10.3 



t Virginit . . 
<p Bootis. . . . 
a Cor. bor. . 
a Serpent. . . 
ft OpMnchi. . 



m + « 
— 3«5i.*4o 
51.46 
51.36 
51.33 
5i .38 



Polpnnkt 
48^33' ^3."! 
ao.6 
ao.9 
31 . 1 
ao.7 



um 



i5*i6" —3 5i.36 



48 33 31.3 



TllgL Gang: + Of21. 



t« 



Beobacbtnngeii am Meridia nkreise 











S 






1868 




Mittel 
der 


Corr. 
des 




Mittel 


Corr. wegen 


> - 




der 






• 




FAden 


Instr. 


jS 


Lesungen 


Ubelle 


Befr. 








=31 








Mai 19. (cf) Bcob. S. Krei« W. 








Am« 


« 




• tu 


/# 


*i 


aU¥8.min.D.C 
W. Z. UHU 74 




t3 14 a.75 
ao 7.91 


— 49. «i 

+ o.5o 


a 
6 








3o 56 6.7 


+"o!i 


+ 33.0 


W.Z.LI1TII36 




49 18. a8 


+ 0.49 


4 


3o 29 5a, 5 


-f 0.9 


+ 3a,5 


W. Z. LIITl 44 




53 


• • • • • . 


. . 


3o la 38*6 


f 0,4 


+ 3a.i 


a Bootis. . . . 




14 la 3o. 11 


+ 0.5a 


1 1 


a8 4® 35.9 


+ ».3 


+ 3o'.a 


W.Z. Ulli 113 




a8 13.88 


+ 0.49 


1 1 


3o 19 i.o 


+ a.a 


4.30.4 


W.Z.LXI!UI75 




39 19.9t 


4- 0.48 


10 


3o 43 5o.5 


+ '.7 


+ 3a.8 


W.Z.LXXX4 




45 36.14 


+ 0.48 


9 


»9 47 47.9 


+ «. • 


+ 3I.6 


ß Un. miD. . 




53 56.7a 


+ 4.35 


la 


333 5i 57.8 


4- a.o 


-~«7.9 


ffi Bootis. . . . 




i5 1 38.59 


+ 0.71 


1 1 


ai 5 8.6 


+ >.8 


+ai.a 


a Cor. bor. . 




3i 57.35 


+ 0.70 


la 


ai a3 ao.5 


-h 5-« 


+ ai.5 


a Serpentis . 




40 37.74 


+ 0.37 


1 1 


4« 4» 57.1 


+ 3.0 


+ 49.« 


• 1 
W 14.4 17.6 


■ 

Therm. R. 


W 21.2 O* 11.0 übrxeit 


Bar. inn. Anas. 


1 5 7 


a7"747 +i6.*4 +i4.°3 
+»3.5 


«7.757 +«5.7 4-i5.4 


<?r=4.0.121 »5 36 


a7.73i -f-i5.a -f^^.^ 


m = — 0.992 




m 


\ -f- » Polponkt 


et Bootis — a 


"•5o.«63 48*33'aa."5 


4^ Bootis.. . 


5o.o4 a5.o 


a Cor. bor. . 


5o.35 a5.4 


• 


a Serpentis . 


5o.ao a4.6 




un i5* 8"* a 


5o.33 48 33 a4.4 


TAgl. Gang: -f IfOO. 




Mai 20. (S) Beob. S. Kreis W. 


■ 


a Urs. iniii.D.C. 
Anonyma . . 




i3 i3 56 II 
. 19 ai.ai 


- 44.5« 

+ 0.4» 


4 

9 








31 35 4.1 


+ 'i!o 


+ 33!6 


W. I. LlUll 406. 




40 18.09 


+ 0.44 


1 1 


3o a8 a8.a 


•f- «.9 


--3a. a 


f. L LIIVU, 35 




49 «7.60 


+ 0.44 


•^ 
t 


3o a9 57. 1 


+ 0.8 


--3a. 3 


t Virginis . . 




57 40.94 


+ o.i6 


10 


46 ai a5.8 


+ 0.8 


--57.5 



rem Jahre 1868- 



S8 



1868 



lO 

o 



Mittel 

der 

Fftden 



Corr. 

des 

Instr. 



WS 



et 
N 



Mittel 

der 

Lesangen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



a Bootis 




W. 1. lUfl, 143. 




ß Un, min. 


• ft • • 


4» Bootis.... 


• • • • 


a Cor. bor. . 


• • • • 



Am« 
i4 la 38.86 

a8 i3.57 

53 54.94 

i5 I 37.65 

3i 56.35 



+ 
+ 
+ 
+ 



0.48 

0.44 
3.89 

0.64 

0.64 



1 1 
1 1 

i3 

13 

i3 



a8 40 38.5 
3o 19 3.4 
333 5a a.o 
ai 5 11.8 
ai a3 a5.a 





ti 


-f- 


a. I 


-- 


a.3 


+ 


1.5 


+ 


1 .0 


1 

-r 


1.5 



-|-3o.o 

+ 3a.i 
— 37.8 
+ ai. I 
+ ai.5 



W 21.8 O 10.2 
W' 16.3 0' 16.8 



Therm. R. 



a Urs. min. } . 
j^ Urs. min. } " 



e 



= + 05965 

= + 0.121 
= — 0.685 



Uhrzeit 


Bar. inn. 




Isu. 


i3*ii*» 
14 a 
i5 i5 


a7.''64a +1 
37. 633 4-> 
a7,63o \-\ 


17. 
■ 6. 


•8 

.4 



+ i4.'*8 

+ «4.« 

+ I3.0 


t Virginis . . 
a Bootis .... 
^ Bootis . . 
a Cor. bor. . 


m 4" « 
— a«i9.'67 

49.34 
49«o3 

49.^8 




48 


Polpnnkt 

•* 33' a4."9 

a5.9 

a6.5 

• • . 


nm i4*4«"* 


— a 49.35 




4e 


1 33 a5.8 



T»gl. Gang: + Of46. 



Mai 25. (C) Beob. S. Kreis W. 



a Ür8.min.ll. C 
t.LLIirn 39 
% Virginis .. 
a Bootis.. .. 
p Bootii 

W, L Linx 25. 
ß Urs. min. 
W. L Uli 24 
4» Bootis. . . . 



i3 i4 a3.o3 
5a 5.a3 

57 44.7^ 

14 la a6.4i 

a8 56. i3 

4a i3.a9 
53 50.78 

56 45.79 
i5 1 35. i3 



— 69.51 
+ 0.64 

— o.i8 



+ 
+ 

+ 

+ 



0.70 
1.08 

0.66 
6. la 
0.66 
0.96 



a 
10 

9 

10 

1 1 

9 
zo 

9 
I 1 



3o 36 i4*7 
46 ai a5. 7 
a8 40 37.1 
17 35 53.7 

3o 6 37.4 



3o 1 36.8 
ai 5 8.a 




l 



W 18.0 O'lO.O 
W'23.4 0' 4 6 

a Urs. min. 1 , ..-.^ 

?üri. minj«=+*-«^» 

« = + 0.12J 
t» = — 0.886 



Therm. R. 



Uhrzeit Bar. 

13*39* a7."66o 

>4 8 

14 35 

i5 9 37.663 



inn. 
-ai.*o 



• . • . 



+ ao.8 



AnJis. 

+ '8/7 
+ 18.6 

+ «8.5 

+ 18. ü 



f4 



Beobaofatvngen am Meridiankreise 



1868 



CfB 

«a 

M 
O 



Mittel 

der 

Fiden 



Corr. 

des 

Instr. 









Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



t Vifgini» .. 
a Bootis .... 

p Bootis 

<|; Bootis 



-a'-47.'48 
47 *^ 
47. «* 

46.93 



Polpunkt 

48M3' 24.^9 

a3.8 

a4. i 
a3.8 



nm i4*a5'« — a 47.16 48 33 a4. i 



Tagl. Gang: + Of46. 



Jnni 14. (0) Beob. 8, Kreis W. 



W. Z. LIUI 8. 
W. Z. LIXII23 
W.Z. 11X111143 
W. Z. LIUI 08 
W. Z. LlXUy 37 

C Hercnlis . . 
W. Z. tXXXTI H 
t Urs. min. . 
A Hercnlis . . 
W. Z. 11 73. 



16 



«7 



8 



« Ophiuohi. . 
W. Z. I 31 
^ Herculis . . 



m 


^ 


• 




7 








•4 


?9 


,a8 


+ 


31 


ao. 


5i 


+ 


a8 


la 


.43 


+ 


34 


5i 


.86 


+ 


39 





.3o 


+ 


47 


-4 


.84 


+ 


a 


i3 


.89 


+ 


I f 


"9 


97 


+ 


a3 


49 


.4« 


+ 


3i 


3o 


.65 


+ 


38 


10, 


.6i 


+ 


43 


59.44 


+ 



o . 16 
0.17 

o. 16 
o. 16 

0.60 

o. 18 

9.43 

0.08 

o. 14 

O.Ol 
O . 1 3 

0.47 



10 
10 

9 
10 

1 I 

I 1 

I I 

10 

9 

1 Q 

9 
1 1 



4 


// 




49 


3o a3 


5o.7 


— 


0.6 


3o 36 


42,5 




0.: 


3o 35 


4«. 7 


— 


0.8 


3o 45 


39.8 




0.4 


3o 3i 


47.5 


— 


0. 1 


16 4a 


a8.a 


— ^ 


0.7 


^9 56 


»7.« 




0.0 


34 


10.8 




0.3 


3137 


4a. 


1 


.«.4 


35 53 


i3.6 




0.0 


3a 13 


47.3 


+ 


0. 1 


30 4s 


1.5 




0.0 



I» 

+ 3a.5 
f-33.6 

+ 3a.8 
+ 3a.8 
+ 33.5 

-h«6.5 
-f-3a.o 



+ 37.5 
+ 34.0 

+ 40.3 
+35.0 
4-ai .0 



W 18.1 16.4 

W 25.0 



Therm. B. 



s Urs. min. 
CI Ophincht 



0' 9.4 


ührzeit Bar. 


inn. &USS. 


» = +lf643 


16* 1» 37."8a8 
«7 «6 a7.835 
«7 49 a7.838 


+ i6.'o ;+i3*'5 
+ 16.0 +ia.8 
+ «6.o,jJi+ia.8 


c = + 0.121 
m — — 1.262 


C Hercnlis.. — a"'4o/34 
a Herculis. . 4o< ^9 
a Ophiuohi.. 4o. i5 
|JL Hercnlis . . 4^ .a4 


Polpunlt 

{ 48*^ 33'a9/'8 
a9,9 
3i.i 
a8.i 




um 1^*16*" — 3 40. a3 


48 33 a9.7 



Tägl. Gang; + 0?20. 



▼ om Jahre 1868- 



ts 



1868 



w 

IO 



Mittel 

der 

Ftden 



Corr« 
IjB£tr. 



a 

TS 
«8 



ja 
cd 



Mittel 
: der 
LftAU n g e.p 



Corr. wegen 



Libelle 



Reff. 



Juni 16. (C) B«ob. S. Kreis W. 



W. Z. Ulli !6 
W Z LUX 24 

Anonyma . . . 
a Persei ü. C. 
a Cor. bor. 

a Serpeatis . 
C Urs. min. . 
Noora C«roii« . 
W. l. IIXIIII 3* 
W. Z. LXIU 43 

W. Z, imf 58 
W. Z. LIXXIT 37 
C Herculis . . 
W.Z. lXXXTI9i 
X Ophiuchi. 



h in 
»4 4^ 
56 

i5 o 

»7 
3i 



6.36 
39.90 

49 57 

36.49 
47. oö 



40 97.78 

5i 95.59 

56 39.88 

16 7 19.98 

99 i3.69 

98 19. o5 

34 5i .38 

39 0.04 

47 «4.63 

H 7. «9 



+ 

+ 
+ 



+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 



0*33 
0.33 
0.71 

I .9^ 
0.69 

o. to 

8.37 

0.65 
0.39 
o.Si 

o. 3i 
o. 3o 
0.90 
0.34 

O.Ol 



10 
1 1 

I O 

9 

19 
10 

5 

6 

6 

10 

10 

9 
1 1 

19 
I I 



1 II 

30 6 «9-9 
30^ , 37.5 

90 57 6.3 

91 93 99.9 

4» 4« 59.7 


// 

— 1.3 

— 1.5 

— 1.5 

— i.a 

— 0.5 


+ 3I.3 
+ 31.6 

+ ao,8 

+ »'."4 
+ 49.0 


99 i5 10.6 
3o 37 3.5 
3o 56 14.7 

3o 45 37.7 
3o 3i 44 . I 

16 4^ ^6. > 
99 56 i5.4 

38 «17 41.8 


— 0.3 
0.0 

0.0 

+ 0.« 

-h 0. 1 

+ 0.5 
+ 0.5 


f".4 

+ 33.5 
+ 3». 9 

+ 3a.6 

+ 33. a 

^16.4 

+ 31.7 
+ 44.5 



W 22.7 
W 17.0 



C Urs. min. 
a Persei 



min. ) 

i 0. CJ •* — 



8.6 
O' 14.2 

+ 2fl03 



c=+ 0.121 
»=— - 1.801 



T»gl. Gang: + 0f20. 



Uhrzeit Bar. 

i4'*4»"*a7/'8i8 
i5 36 97.809 

«6 la .. . ... 

16 4^ 97.801 

m + w 
a Cor. bor. . — 9"*4o.'o6 
a SerpentiB . 39.98 
C Herealis.. 4o.a8 
% Ophiuchi.. 39.84 


Therm. R. 
inn. ftnss. 

-i8.'*9 +i6.**8 

-18.3 -f-*6.o 

+«5.4 

-18.0 +i5-o 

Polpnnkt 

48*33'99."6 

97.9 

a8.7 

3o.3 


am 16^11"* — 9 40. 04 

F — F* = +- or888 L — L< 
= + 2f783 


48 33 99.0 

^ = + 2r609 
= + 120".92 



S6 



Beobaohtongeo »m Meridiankreise 



1868 



S 

OB 



Mittel 

der 

Fiden 



Corr. 

des 

Instr. 






cd 
N 



Mittel 

der 

Lesangen 



Corr. wegen 



LibeUe 



Befr. 



Juni 17. (S) Beob. S. Kreis W. 



C Urs.' min. 
W.Z.LXXXI8 
WZ.LXXXII3 
W.Z. 11111114 3 
W.Z.L1UYI42 



C Hercalis . . 
W.Z.IX1XIT80 
W.Z.11111135 
W.Z.inil?102 
a, Heronlis . . 

W. Z. IV 69 

a Ophinchi . 
}k Hercalis . . 




k m s 
i5 47 5i . i8 

i6 5 ao.5a 

II 4.>6 
17 45.4<> 

la 6. Ol 



«7 



35 

40 

53 

58 

7 



35.09 

»a.77 
35.71 

44.39 



18 41.48 

37 55. 5i 
40 34.38 



+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 



$ 
7.7« 
0.38 

0.38 

0.38 

0.38 

0.83 
0.38 
o. 37 
0.38 
o . i5 

0.38 

0,09 
o 65 






9 

7 
1 1 

8 

1 1 

1 1 
10 
1 1 
1 1 

13 

n 
J 

l 1 
I I 



• / ** 




4» 


i* 


3o 33 49.5 


+ 


o.i 


+3«. 7 


3o 36 45.. 


+ 


0.3 


• ■ • • • a 


3o 35 43. . 


• • 


0.0 


+ 3a.o 


3o i5 19.9 


+ 


0.3 


+ J«.6 


16 4^ 39.3 




0.0 


+ «6.i 


3o 31 3i.8 


+ 


0.8 


+ 3a.a 


3o 48 38.5 


+ 


0.5 


+ 3a.3 


3o 33 55.1 


+ 


0.6 


+ 3I.8 


34 011.4 


+ 


0.7 


+ 36.6 


3o 36 45.4 


-i- 


0.7 


4-3a.i 


35 53 i3.4 


+ 


0.7 


+ 39.3 


30 4^ 3.3 


+ 


i.a 


+ ao.5 



W 20 7.2 
W 16.2 0' 12.0 



Therm. IL 



SS;iul-|»=+*^«« 



= -f. 0.121 
i = — 1.688 



ühneit Bar. 
16* 3"* 37."734 

16 38 

17 i3 37.718 
17 37 97.718 



inn. 
+ ao.^3 

-}-30,0 
+ «9.8 



&ass. 
+ i8.'o 

+ «7.8 
+ «7.3 
+ «6.9 



C Hercalis . . 
a Hercalis . . 
a Ophiachi . 
fi Herealis . . 



m + » 

— o«54.'83 
55.35 

54.93 

54.77 



Polpankt 
48*» 33' 3 1. "9 
3i.i 

3l.3 

3o.3 



TlgL Gang: — 0?39. 



nm 17*13"* — o 54.94 



48 33 3i.i 



Juni 22. (C) Beob. 8. Kreis W. 



/ Wiiiek» U. C 
a Aarigae D. C 
d Urs. min. . 
5lCepheiD.C 



• • • 



17 I 35.71 
7 57.35 

18 i5 43.98 
38 5i.8i 



l 



— 3 . 3 I 


1 1 


~ 1.55 


7 


+ ^7.^9 


9 


+ 34.05 


13 



384 ^5 36.3 
374 35 39.3 
331 57 53.7 
3i5 48 48.9 



— 3.5 

+ ».7 
+ ».5 

+ 3.3 



-314.7 
—633.5 

-43.7 

-54.4 



Comet schvach und rertchwommen. 



Tom Jahre 1868- 



«7 



1868 



lO 
M 

C5 



Mittel 

der 

FAden 



Corr. 

des 

Infftr. 



d 



J4 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Befr. 



W 22.8 
W 17.2 



d irr8..~^min 
51 Cephei 



I 



6.0 
0' 11.6 

»= — lf286 



Therm. R. 



c = + 0.121 
•1= — 1.504 



Uhrzeit Bar. 
16*46"' a7."553 

17 i5 

18 I 27.549 
18 17 37. 55a 



um. 



• • « « 



+ 18.8 



&USB 

+ i6."8 
+ t6.5 

+ «5.7 

+ •5.2 



a Aorigae . . 
l Urs. min. . 
51 Cephei . . 



- o"*59.*7o 



Polpankt 
48*33' 3a/'9 
3G.4 



um 17* 8"* — o 59.70 



48 33 33.6 



Tlgl. Oaog: + 4?63. 



Jnni 23. (cf ) Beob. S. Kreis W. 



B.1275U. C. 
B.1342U. C. 
9 Urs. min. . 
aAnrigaeU.C 
/ Winneoke 



W 16.8 
W 22.0 

e Urs. min. | 
a Anrlgae ] 






h m $ 

16 3o a8.a6 

46 36.97 

17 o a5.56 
7 5a. 3i 

a3 49.93 



+ 



t 
a.o3 

a.o3 

««.77 
i.5i 

a.3o 



1 1 

9 
10 

1 1 

10 



// 



a8i 5o 14.3 
a8i i5 57.4 



074 35 a8 9 
a84 5o ao.a 



- 1.3 

— I . I 



t.4 
1.3 



41 

— a6o.6 
—373.9 



— 699.9 
-207.7 



11.2 
0' 6.2 



» = — 1*962 



Therm. B. 



c = 



+ 0.121 
+ 1.480 



B 1275 . . . . 
B 1342 . . . . 
a Aorigae . . 



um 1 



0*58^ 



Uhrseit Bar. 
16*19* 27. "498 
«7 o ,.,.,. 

17 II 

17 3o a7.5oo 

w + » 

55.46 
54.68 

— o 55.07 



inn. 



&U88. 



+ «9.'8 +»7.*7 

+«7.6 

+17.3 

+ '9.5 +«7.0 

Polpunkt 

48*33' a8."8 

39.9 
3i.a 



48 33 a9.9 



TAgl. Gang: + 4? 63. 



«8 



Beobaehtangen «m Meridiankreise 



18«8 



0} 



Im 

o 



Mittel 

der 
Fftdea 



Corr. 

det 

InBtr. 



a 






Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



Juli 3. ($) Beob. S. Kreis W. 



aDrt.iMi.D.CIr.f 
aOnjui.D.GIr.O 



* • • • 



A m 
i3 II 36.44 
i3 11 59.49 



4 
3 



Kreis West 

W 26.0 
W 19.8 0' 

Diff. (Mittlf.-Merdz. I) = 
Diff. (Mittli-Merdz. II) == 

bt — b, = 4. 0?166 
a, ~a, = — 0.040 



8,0 
14.4 

— 0r388 

— 3.757 



Kreis Ost 

W 21.0 13.0 
W 28.0 0' 6.0 



I>i£ (MittlC-Merdi. I) = — ori95 
DifL (Mittll-Mordz. 11} >= — 3 . 543 

Kreis Ost = -f- Of3332 — p 



Krau a 



H Opbiuchi. . 
W. Z. Ulli 23 
W. Z. LXIII 43 
C Herculis . . 
W.Z.UUIY61 

K Opbiuchi . . 
c Urs. min. . 



> • . . 



16 7 37.70 
IQ 8.6a 
19 43. OQ 
36 29.39 
41 26.43 

5i 36.8a 
59 40. 58 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



o.aS 
0.74 
0.72 

i.«4 
0.74 



+ 0.53 
+ *».4a 



1 1 

6 

9 
10 

7 

1 1 

8 



38 48 37.7 
60 i5 18.3 

59 45 44.7 
73 59 33.9 

60 19 43.0 

5i 44 ^^«i 



- 6.0 

- 5.5 

- 7.« 

- 7.3 
— 7.7 



— 7.0 



69.8 

32 . 2 

•3a. 8 

16.3 

32.2 
44.4 



W 28.6 
W'20.3 



6 5 
0M5.0 



t ürfc min. j__, ., 
J Opbiuchi J** — "T-i- 



231 



= ^0.319 
» = _ 0.481 



Uhrseit Bar. 
i6*i7»» 27."4i9 
17 9 27.413 

h Opbiuchi. . — o** 10/14 
C Herculiii . . 9*87 

« Opbiuchi.. 9.96 






Therm. R. 

ian. AusB. 

+ 1 5.^*2 +ia.*5 
+ »4.7 -fia.i 

Polpunkt 
42* 8' 24."7 
20.0 
22.4 



um 16*32*" — o 9.99 



42 8 22.4 



TAgL Gang: — lfl7. 



Tom Jahre 1868. 



M 



1868 



9 
u 

« 
lO 
M 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

des 

In^tr. 



tat 



3 



Mittel 

der 

Letnngen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



Jali 6. (C) Beob. S. Kreis 0. 



W.Z.llXlTinM 
C Herculis . 
W.Z.im?|'86* 
W.Z.imilHTi 
W Z.UIITUI 90 

a Hercalis . . 
a Ophinchi . 
^ Herculis . . 
W.Z. 111X1117 
S Urs. min. . 

5lCepheiU.a 



• • • • 



i6 



ftt f 
20 48.38 

36 27 71 

4» ao.89 

45 ai . i3 

53 5i.6i 



«7 



18 



8 
a8 

4i 
5o 

t4 



47.53 
58.39 
37,21 
35. o3 
58.47 



37 52.44 



+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
f 
+ 
+ 



o.'64 
0.91 
0.64 
0.64 
0.63 



1 1 

9 

7 

7 
10 



o. 56 11 
0.53 
0.82 
0.64 
20. 25 



— 25.88 



10 

9 
5 



/ // 


a 


tt 


60 5i 35.4 


— 0.7 


-3i.5 


73 59 27.7 


— 0. 1 


~-i3.i 


60 43 5 1.6 


— 0.2 


3i.8 


61 7 53.5 


— 0.3 


~3i.3 


60 54 26.8 


— 1 .0 


- 3i.6 


56 41 46.5 


1.3 


-37.3 


54 48 46.1 


1.5 


— 4^-*' 


69 56 58.7 


— 5.8 


— 20 . 9 


61^ 9 38.2 


- 5.0 


3i.3 









W 26.2 

W 19.6 



O 9.5 
0* 15.0 



8 Urs. min.) , ^-^«^ 

ölCephei |» = + 0f880 

c= + 0.319 
m= — 0.321 



C Hercalis . . 
a Hercalis . . 
a Ophiuchi . 
pi Hercalis . . 



Uhrzeit fiar. 
16*26"« 27.''53o 

17 3 27.528 
>7 39 

18 4 ^7.541 

m -\- a 
— o"* 8.'o3 



«.»7 
8.3i 

8.27 



Therm. R. 

inu. äass. 

+ i5.''o +I2.''0 

+ »4 5 +11. 7 

+11. G 

-f- 14.5 -|-i I .3 

Polponkt 

42*» 8' 23.''5 
22. o 

22 .4 
21.0 



mn 17*14«' — o 8.22 



42 8 22.2 



F — F* = 



— 3ri24 

— 9?613 



L — L* = 



= -|- 2^704 
= 4- 125."7 



T»gl. Gang — 0fl2. 



Jali 10. (Q) Beob. S. Kreis 0. 

16 59 38. 17 

17 7 6.14 

12 23.44 
17 26.69 
28 58.64 

35 38.95 

4i 27.58 



< Urs. min. . 




a Anrigae D. C 
W. Z. ni 69 
Anonyma . . 
a Ophinchi . 

W. Z. I 31 . 


• > . • 

• • • • 

9 

• • • • 


{1 Hercalis. . 


• • . * 



^ii 



+ 


to.90 


9 


— 


1 .70 


9 


+ 


0.67 


10 


+ 


0.66 


9 


+ 


0.56 


1 1 


+ 


0.63 


6 


+ 


0.91 


10 



59 36 5o. I 
59 45 8.4 

54 48 45.8 



58 «9 
69 56 



9.9 
57.9 



3.6 
4.3 

3.9 
4.3 

4 »o 



32.4 
32.3 

•39.^ 

34.1 
•20.4 



3A 



Beobachtungen am Moridiankreiie 



• 


9 


Mittel 


Corr. 


_ 

■3 


Mittel 


Corr. wegen 


1868 




der 




aes 


•d 


der 










O 


Fftden 


Instr. 


1 
^ 


Leen n 


gen 


Libelle 


Bafr. 


• 




h m 8 




8 




/ 


t/ 


M 


M 


W.Z. 11111117 




17 5o 


35.39 


+ 


0. 70 


1 1 


61 9 


35.3 


— 4.3 


— 3o. 7 


W.Z.11IITIII3 




18 a 


10. 19 


+ 


0.70 


8 


61 


5o.9 


- 3.7 


— 3o .9 


W.Z.LiniIl50 




11 


57.06 


+ 


0.70 


7 


60 59 48. 1 


— 4.3 


—3« .9 


Anonyma . . . 




ti 


48.5; 


-f- 


0.69 


9 


60 48 


5o.8 


— 4.3 


— 3i.i 


« Lyrae 




33 


38.11 


1 

+ 




10 


80 48 


33.3 


- 3.8 


— 9.» 


W 23.1 9.4 






Therm. B. 


W 16.7 0' 15.7 




Uhneit Bar. 


inn. ftniB. 


» 




17*30"» 37/568 


+ i8.*6 +i6.*5 


t Urs. min.) , ^.^.^ 
a Anrigae , " = + ^^040 




17 56 

18 37 37.561 


+ 18. a +16.4 
4- 18.0 +»6.4 


<? — + o.sis' 




m + w 


Polpnnkt 


M = — 0.682 


a Ophiuchi . — 0*» 8/59 


43" 8' 90. '8 




{1 Hercnlis . . 8.74 


31.6 




a Lyrae. 


8.76 


31.7 


nm 17*54"' — 8.70 


4» 8 31.4 


T&gl. Gang: + 0?40. 








Jali 11. (^) Beob. S 
1 


^reis 0. 


1 ■ 


1 I 


W. Z. L1UII123 


• • • • 


16 10 


3 1.36 


+ 


0.69 


8 


60 i5 


6,5 


+ 6.5 


—31.7 


W.Z.llUVIlIW 


• • • • 


90 


48.68 


+- 


. 70 


10 


60 5i 


»9.9+ ö.« 


— 3o.9 


w.z.LiiiTni« 


. ff * • 


36 


i3.63 


+ 


0.70 


10 


61 1 


55.5 


f- 6.a 


-30.7 


W. Z, Lllin 86 


• * • ■ 


4« 


30.95 


+ 


0.70 


1 1 


60 45 


47.8 


+ 5.9 


— 3i.i 


W. Z. um 443 




45 


«.89 


+ 


0.68 


10 


59 57 


46.» 


+ 6.a 


—33.1 


W. Z. Lim 435 


* ■ • • 


53 


16.69 


- — 


0.68 


1 1 


59 53 


»1.3 


+ 5.9 


— 33.3 


W.Z. um? 40t 


.... 


59 


38.74 


4- 

1 


0.69 


9 


60 18 


54.0 


+ 5.6 


-31.7 


a Hdrcults . . 


• • • 


.7 8 


47.4« 


4- 

1 


0.60 


1 1 


56 41 


38.6 


+ 5.8 


—36.5 


W. Z. III 92 


• ■ * 


a3 


35.36 


+ 


0.6; 


10 


59 43 


46.4 


+ 5.3 


— 33.3 


a Ophiuchi . . 


. * • • 


38 


58. 40 


+ 


0.57 


1 1 


54 48 


37.9 


+ 5.3 


—39.3 


pi Hercnlis.. 


• * . . 


4« 


»7.31 


JL. 


0.93 


8 


69 56 


5o.8 


+ 5.3 


—30. 4 


7 Draconis . . 


• • • 


53 


4». 36 


-f- 


1.84 


13 


93 38 


5o. 1 


-1- 5.0 


+ 3.3 


w.z.uniiii3 


. • • . 


i8 X 


9.7« 


+ 


0.70 


8 


61 


44.» 


-f- 5.0 


— 3o.9 


W.Z.UlllUdO 


• ■ . • 


13 


56.43 


+ 


0.73 


7 


60 59 


35.3 


+ 3.8 


— 3o.9 


W.Z.UIITI174 


• . ff • 


3 1 


48.14 


+ 


0. 70 


10 


60 48 


44.6 


+ 5.0 


— 31.3 


51 Cephei C. C 


• • • • 


37 


58. o5 


' 


38. 5o 


/ 


ff • • • 


• • • • 


• 
























- 



Tom Jahre 1868. 



31 



1868 



lO 

Um 



Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 







N 



Mittel 

der 

Leen ngen 



Corr. vegen 



Ubelle 



Refr. 



W 14.6 
W 20.2 



15.4 
(y 9.7 



Therm. R. 



fl = + 0.319 
m = — 0.864 



a Hercolis . 
a Ophinchi. 
fi Hercolis. 
y Draoonis^. 



Uhrteit Bar. 
i6*a7~ 37/629 
17 3 27.631 
17 33 

17 68 

18 28 27.639 

m -|- « 

+o~8'.2o 

8.36 

8.48 

8.19 



Jon. 
+ 19.6 



+ »9 4 



&0S8. 

+ «7.'*9 

+ »7.4 

--17.» 
--16.7 

+ 16.5 



Polponkt 

42' 8' 21 ."2 

22.0 

23.6 

22.8 



om 



7*33'* — o 8.3i 



42 8 23.4 



TÄgl. Gang: + 0?72. 



Joli 12. (0) Beob. S. 

■ 


Kreis 0. 

• 


t 








h m i 




s 




n t i0 


/< 


// 


W.Z.LUIin23 


• • . • 


16 10 


3o.3u 


1 


0.67 


10 


60 1 5 8.8 


+ «-5 


-3i.9 


W.Z.lin?I42 


• • • . 


23 


7.96 


+ 


0.67 


7 


60 26 32.8 


-j- 1 .0 


— 3i 7 


W.Z.LIIUIU4» 


• . . • 


36 


12.65 


+ 


0.68 


10 


61 1 58 3 


■f- ".« 


— 3o.9 


W.Z. 11X11113 


• • . . 


45 


»9» 


+ 


0.66 


10 


59 57 52 . 1 


+ i.« 


-3a. 3 


W.Z.LIIII135 




53 


15.5; 


+ 


0.66 


9 


59 53 23.3 


+ «.^ 


—32.4 


s 
• ITts min 




59 
17 7 

«4 


37.45 
5.46 

4.7» 


1 


10.66 


8 








aÄorigaeü.C. 
6 Ophiochi.. 






'.67 


1 1 












0.12 


IG 


17 19 3o,8 


+ -.0 


— 178.5 


W. Z. m 92 


"... 


23 


24.56 


1 


0.65 


10 


59 42 5o.6 


+ 0.7 


— 32.7 


a Ophiuohi 


• • • • 


28 


57.56 


-_ 


0.56 


I I 


54 48 41.5 


+ 0.7 


—39.4 


ffc Pereolis . 


• • • • 


. 4i 


26.36 


-f 


0.89 


1 1 


69 56 52.5 


+ 0.8 


— ao. 5 


W 21.0 9.7 






Therm. B. 


W 14.7 0' 15.8 






ührzeil Bar. inn. Aoss. 




f. 


16*16* 


27."598 +i8-'*8 +i6.'o 


• Y"-"^'^U = + 1*008 
a Aongae J -n * . wu 




16 41 

17 18 


• ■•••• * ' 

27.598 


.... +I5.8 
19.0 +i5.5 


c == — 0.319 




«7 39 


27.600 


-«9.4 +«5.5 


m = + 0.630 






m -4- Polponkt 




9 Ophiochi. 


. -o*» 


7.'74 4^* »' «9."8 




a Ophiochi, 


1 • 


7.5a 20.5 




fi Hercolis . . 
um 17*28"* — 


7.5i 20.5 


7.59 4» 8 20.3 


Tlgl. 6aDg: + 0*72 









32 



Beobachtangen am Meridiankreise 



1868 






Mittel 


Oorr. 


s 

UM 


Mittel 


der 


des 


-6 


der 


Faden 


Instr. 


r« 


L es u n ge u 






es 





Corr. vegen 



Libelle 



Befr. 



J.uli 16. i%) Beob. S. Kreis 0. 



w.z.Linriii 55 

W.Z.LraTlII71 
W.Z.LlXmi 90 
i Urs. min. 
aAörlgaeU.C. 



6 Ophiaehi . . 
a Ophiucbi . 
fi. Herculis . . 
W.Z.LIUiM47 
^ Lyrae .... 



i6 



111 



38 
45 
53 

59 

7 



44.4« 
'9.3: 

49 86 
34.97 

4.48 



18 



14 3.73 

a8 56. 60 
4i a5.3i 
3o 59.35 
45 ao. i5 



+ 0.7-» 

h 0.73 

-f- 0.7a 

-f 11.53 

- «.79 



+ 
+ 
+ 
+ 



o I "^ 

0.58 
0.95 
o. 73 

1.13 



9 
I I 

1 o 

6 

I o 

1 I 
I I 

9 
6 

I o 



c 


• / 


t* 




II 


«/ 


60 


58 


8.6 


-^ 


»7 


— 30.8 


61 


7 


5a. 9 




3.0 


-3o.6 


60 

• • 


54 

• • 


3o . Q 

■ • ■ » 


. « 


a.8 

. • . 


— 30.9 


• • 

•7 


«9 


• • > • 

a5.9 


. • 


• . • 
a.9 


«77.4 


54 


48 


40.4 


— 


a.i 


— 39. a 


69 


56 


58.7 




».4 


— 30.4 


61 


3 


49. » 


— 


4.0 


— -30.9 


75 


ai 


33.3 


— ' 


3.4 


— 14.8 



W 21.4 O 8.1 



W 15.6 0' 13.7 




Uhrzeit Bar. 




Therm. R. 
inn. änRs. 


s Urs min. j 

i Aurigae ) • 




16*5 1»* ..."... 

17 31 


+ 

+ 


.9.-Ö +.7. 3 
«9-7 + i7*> 


c — 4-0.319 




17 54 37.610 


+ 


19. 1 +166 


» = — 0.7b2 




18 4i 37 6«^ 

m 4" ^ 


+ 


19.0 -t- >6."-» 
Pülpnnkt 




6 OpMachi. 


. —0»' 6/'7 1 




k'^"" 8' ..". 




a Ophincbi. 


6.59 




aa. a 




(i Hercnlis . 


6.53 




33.7 


« 


P Lyrae . . . 


6.5i 




ai . a 



nm i7'*47'" — <> 6.58 



43 8 3a. o 



Täglicher Gang: -j- 0?59, 



Juli 17. (S) Beob. S. Kreis 0. 



16 38 43.71 

5i 33.89 

59 33.76 

«7 7 4. '9 

8 45.13 



W.Z.lXnT]I!55 
X Ophiuchi. . 


• • * • 


t Urs. min. . 
ot AnricraeU.C. 


• • • • 


a Herculis . . 
a Ophincbi . 


• • « • 


fi Herculis . 
W.Z.LI1XII84 

w.z.Lnivii:ii) 


• • ■ • 

• • • • 



38 55.80 
41 ^4.87 

18 10 33.34 

49 3.9« 





. 75 


1 


+ 


ü . 5a 


1 


+ 


13. 13 


6 


— 


'.87 


6 


+ 


0.64 


1 


— _ 


0.60 


10 


- - 


I . 00 


7 


+ 


0.75 


1 


+ 


0. 75 


9 



60 58 .... 






























54 48 4^.1 
69 56 53.4 

61 I 4^ . 5 

60 56 34.1 


+ 3.0 
+ 3.0 
+ «.5 
+ ».6 


— 39.0 

30 3 

3o.8 

— 3o.9 



Tom Jahre 1R68. 



83 



1868 



3 

lO 



Mitte] 

der 

Fäden 



Corr. 

des 

Instr. 



e 






Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



W 15 9 
W 20.3 

s Urs. min. | 
a Aoiigae.. ) 



12.1 
0' 7.6 

«==+ lf205 



€=:+ 0.319 

m = — 0.805 



Uhrzeit Bar. 
16*45"* a7."65o 
17 i5 

17 36 »7.654 

18 4> 'J7.657 



X Ophinchi. . 
a Hercalis . . 
a Ophinchi . . 
|j, Üercolis . . 



m ^ « 

— o»* 6.'o7 

5.99 
5.81 

6.i5 



Therm. R. 

inn. &nss. 

+ ai/i +i8.*8 

+18.3 

+ ai.i +18. a 
-fao.6 +17.3 

Polpnnkt 

4^' 8' ...". 

. • . . 

a3.i 

aa.7 



um 17 «8* — o 6.01 



4a 8 aa.9 



Tägl. Gang: + OfoS. 



Juli 18. (h) Beob. S. Kreii 0. 



% Ophinchi . . 
f Urs. min. . 
aAnriflraeU.C 


• . . • 

• . . • 


a Heroulii . 
a Ophinchi . 

W.Z.lXIXfl84» 
f.LLmrU99« 

w.z.Lnir56 


. . • • 

• • • • 
. • • • 
.... 



Hl 



16 



5t 

59 

7 
8 

a8 



3a. 33 
3a. 60 
3.76 
44.53 
55.46 



t8 10 3t .79 
3i 9.68 

49 44 a8 





9 




+ 


0.54 


1 1 


+ 


ta.7a 


7 


— 


t.96 


8 


-- 


0.66 


9 


-- 


0.6a 


8 


+ 


0.78 


7 


+ 


0.78 


7 


+ 


0.78 


1 1 



t u 

5i 44 i3.a 


+ a 4 


u 

—43.8 








56 4t 44.1 
54 48 43. a 

60 59 35.7 
60 57 ao. 1 
6t II 58.3 


+ 0.6 
+ 0.7 

+ i.o 


— 36.3 
— 39.0 

— 3o.7 
— 3o.8 
— 3o.6 



W 20.4 
W 14.6 



6.2 
0' 11.8 



Therm. B. 



i Un. min. 
a Anrigae 



I •• = + 15287 

« == 4- 0.319 
m = — 0.883 



ührzeit Bar. 

16*47* »7. "669 

17 1 1 

17 35 

17 56 

18 38 



inn. 

+ ai.'3 



37.681 +ao.p 



iusi. 

+ i9.'6 

+ '9.o 
+ 18-6 

+ «8.t 
+ •7.0 



H Ophinchi. . 
a Hercalis . . 
a Ophinchi. . 



— o«* 5.'53 

5.41 
5.5o 



Polpunkt 
4a« 8' a3."5 
aa. I 
aa .3 



um 17*10"' 



F — F* = — 



— o 5.48 

ir039 L 
3?199 



4a Ö;aa.6 

L» = + 2ri80 
= + 129."30 



Tlgl. Gang: + Ofl3. 



AUL d. Wi«B. Sleruw. ft. Folge. XYIL 



34 



Beobachtungen am Meridiankreise. 



1868 



9 

s 

lO 
u 

o 



Mittel 

der 

Fäden 



Corr. 

des 

Instr. 



a 

9 



2 

C>4 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



Jnli 21. (fff) Beob. S. KreU 0. 



(i Hercnlis . . 
y Draconis . . 
W.Z.lUITn43 
51CepheiU.C. 
ß Lyrae 



W. Z. L1IU56 



W 17.8 
W 22.2 



Am« 

17 41 a5.86 

53 37.65 

18 a 6.5i 
38 1.88 
45 18.67 

49 43.69 



s 
+ 1.04 

a.iB 

0.78 

— 33. a6 

+ 0.78 



1 1 
9 

lO 

6 
ra 

8 



65 56 53.3 
93 38 56. a 
60 59 49.6 



75 ai 3a. 9 
61 II 5a. a 



// 



-h a.3 

4- a.6 
+ «.6 



+ o.a 



0.0 



st 

— ao.3 
+ 3.a 
-~3o.8 



— »4.7 



— 3o.6 







0' 



9.7 
5.4 



61 Cephei ..j^_ , . 288 
t DraconiB .j» — +1-286 



c = + 0.319 
m = — 0.624 



Uhneit Bar. 
17*51"* . .".. . 
«8 41 ...... 

18 57 37 . 715 

m -\- e 
jiHercülis.. — o"* S.'ai 
7 Draconis.. 4.89 

ß Ljrae 5 . 1 4 



Therm, 
inn. ioss. 

....... +i8/4 

+«7.7 

+ ai .0 -|~'7-5 

Polpnnkt 
4a' 8' ai."i 
a4.8 
a3.3 . 



am 



18* 7»'- 



•0 5.08 



4^ 8 a3.i 



Tlgl. Gang: + OflS. 



September 15. (df) Beob. S. Kreis 0. 



6Ur8.maj.ü.C. 
ß Cephei . . . 
e Pegasi . . . . 
16 Pegasi... 
a Aqnarii. . . 



W.Z.CCin46 
W.Z.lXiniHil 
W.Z.CCXIHi5 

w.z.inYn4i 
w.z.caiuTso 

w.z.caniT5i 

7 Piscinm . 
X Biscinm . 



ai a4 14.9» 
a^ la . 10 
37 58. o5 
47 »9.^5 
59 16.44 

aa 7 40.86 
a6 35.77 
35 44.65 
46 6.67 
5t i5,ai 

59 58.67 

a3 10 35,75 

ao a6.07 



+ 
+ 
+ 



+ 

+ 
+ 
+ 
+ 



i.i3 
a.46 
0.06 
0.37 
o.ii 

o.a7 
o. 17 
o a8 
0.17 
o.a6 



+ 0.27 

— o.o5 

— 0.08 



8 

9 
1 1 

9 
1 1 

9 
10 

7 
1 1 



1 1 
10 

9 



• • • • 










a • m M - • - 






5i a5 


58.5 




1.6 


—45.3 


67 a7 


39.8 


— 


3.0 


— >3.7 


41 la 


a6.3 




».9 


-64.9 


6a 33 


16. a 




a.8 


-»9.6 


57 ao 


36.6 


— 


3.0 


-36.5 


6a 54 


4.7 


— 


9.1 


— 39. a 


57 ao 


33.1 


— 


3.6 


—36,6 


6a i3 


9.3 




4.3 


— 3o.i 


6a 3a 


a8.o 


— — 


4.5 


—39.7 


44 43 


39.0 


— 


4.3 


— 57.6 


4a 41 


59.3 


"^ 


4.3 


—61.8 



vom Jahr» 1868. 



3S 



1867 



S 

OB 

o 



Mittel 

der 

F&dea 



Corr. 

des 

Instr. 









▼ 



Mittel 

der 

Lesungen 



dh 



Corr. wegen 



Libelle 



Befr. 



W 18.0 
W 26.2 



16.2 
0' 8.1 



ß Cephri ...}__ -.,00- 
6 Urg-maj. » — — 05995 



c = 



— 0.094 

— 0.463 



6 Pegasi... 
16 Pegasi. 
a Aqoarii . 
X Piscinm . 
X Pisciam . . 



Uhrzeit Bar. 

a« 54 

>5 17 »7.479 

«14-« 
— o» i3/a7 

i3.38 
i3.5o 
13.53 
i3.a3 



Therm. B. 
inn. anss. 

+ i5.i +10.7 
+ «4.5 + 9.6 

Polpunkt 
4a* 8' 33."8 

• • • . 

34.7 
36.3 

33.9 



am aa^aS** — o i3.38 



4» 8 34.7 



T»gl. Gang: — 0?64. 



September 16. (S) Beob. S. Kreis 0. 

h 



C Cygni .... 
€ürs.maj.U.C 
ß Cephei . . . 
t Pegasi. .. . 
16 Pegasi . 



tu Aquarii . . 
W. L GGIII 46 
f. t lIITIfl 74 
W.Z.XLno0 
1. L IlITm 447 

W. L GCIII 4i5 
W. Z. €CIII?1I 7 
W. L CaiUT 30 
W- Z. €CniIT 52 



W 25.6 
W 20.0 



ai 



nt g 
7 35.60 -|- 

a4 i5. la — 
»7 i3.6a -f. 
37 58.83 4- 

4? '9.9^ + 



aa 



59 16.87 

7 4«. 79 
la 45. 16 
18 16.97 
96 36.64 

35 45.61 
4i 6.47 
5i i5.55 
59 59.0a 



+ 
+ 
+ 
+ 




71 5o 37. i 



I 



5i a5 55.6 
Ö7 37 39. a 



// 



+ 3.8 



0.08 II 



+ 



0.16 
o. 16 
o, i5 
o.i5 



10 

7 

9 
10 



4i la 
6a 33 
57 45 
57 45 
57 ao 



"9.3 
II. 5 
aa.a 
«5.9 
3a. 8 



6a 54 i.o 
6a 55 33.7 
6a i3 5.0 
6a 3a aa.o 



+ a.5 
+ 3.1 

+ a.9 
+ a.9 

+ 
+ 
+ 



18.8 



a.3 
a.a 
3.a 



4- a.o 
+ a.8 
+ 1.5 
+ «.8 



-45.3 
-a3.7 

-64.9 
-39.6 

-35.9 

-35.9 

-36.4 

-29.3 

•39. a 

-3o . I 

39.7 



9.1 
(y 14.6 



ß Oephei ) 

öürs. maj. | «= + 0.683 



er= — 0.094 
•» =^ — 0.045 



Uhrzeit 
ai* o* 
ai 3a 
aa 4 
aa 46 
a3 4 



Bflr. 

a7.''49S 

a7.5oa 
• • • . ... 
a7,5oo 



Therm. B. 
inn. anss. 
+ i5.*o +ii.»i 

+ *o.9 

+ «4.9 + «0.8 

...... -—10,6 

+ 14.8 + 10.5 



3 ♦ 



36 



Beobachtnagen am Meridiankreise 




o 


Mittel 


Corr. 


3 


Mittel 


lO 


der 


des 


•d 


der 


O 


F&den 


Initr. 


1 


Le sangen 



Corr. wegen 




C Cygni 

e Pegasi . . . 
16 Pegasi... 
a Aqnarii . . 



14.00 
13.89 
13.95 



4»" 



Polpnnkt 

8' 35/'a 

34.9 

37.« 
33.4 



um ai*38'* — o 14.00 



4a 8 35. a 



T»gL Gang: — 0?64. 



September 23. § Beob. S. 

Kreis Ost 

Diff. {Mttlf.-Md». I.) = — 0r327 
Di£f. ( » • IL) = — 3.747 

Kreis Ost: c = 

Kreis West 

Diff. (Mttlf.-Md«. I.) = — Or250 
Diff. ( » . n.) = — 3.621 , 



Kreis West 

Diff. (MtUf.-Mdi. I.) = — Or250 
Diff ( » » n.) = - 3.621 

— 0*125 — p 

Kreis Ost 

Diff (Mttlf.-Mdz. I ) = — 0r279 
Diff ( » » IX.) = — 3.663 






Kreis Ost: « = — 0?055 — p 



September 24. (54) Beob. S. Kreis 0. 



ß Cepbei . . 
8 Pegasi . . . 
16 Pegasi . 
W. Z. Ulf II U 
W. Z. IUI 50 



• • . • 

. • • • 



fii 



ai 



aa 



a7 
38 
47 

13 

18 



16.43 

a.a4 
a3.47 
48.53 
ao.67 



+ 
+ 

+ 

+ 



a.oa 
0.04 
o.3o 
o. i3 
o, i3 



10 
1 1 
10 
10 

5 



ii 



5i a5 4^-9 
67 a^ a6.8 

57 45 >4.5 

57 45 ^»^ 



n 



— 0.1 

+ 0.4 
+ 0.7 



45.« 

.a3.6 

35.8 

35.8 



Wolken. 



W 25.0 9.4 
W' 17.0 0' 17.5 



P Cepbei 
s Pegasi 



J » = + 0»838 

e = — . 0.094 
m = — 0.442 



Ubneit Bar. 
ai*45"a7."5ao 

aa 7 

aa 3i 37.519 



s Pegasi 

16 Pegasi . . 



i7.'5i 
17.61 



un 31^^43"' — o 17.56 



Tberm. 
{nn. iiiss. 

4-16.^*0 +ia.'o 

4-»«-^ 

+ «5,7 +11.7 

Polpnnkt 
4a* 8' ao."a 
ao .6 

4a 8 ao.4 



Tigl. Gang: -*- IflT. 



Tom Jahre 1868. 



37 



1868 



CO 



Mittel 
der 


Corr. 
des 


a 

■a 


Mittel 
der 


Corr. ' 


«regen 


• 






Faden 


Instr. 


CO 


Lesungen 


LibeUe 


Refr. 



September 25. ($) Beob. S. Kreis 0. 



6Ur8.maj.ü.C. 
ß Cephei . . . 
c Pegasi . . . 
i 6 Pegasi . . 
a Aqnarii . . . 



e Aqnarii.. 

W.Z.XLIISO 
W. t GCIIiril 1 

w. L imn 41 

a Pegasi 



W. L ClUT 438 



• • • • 



• • • * 



h 



M 



'Äl 



«4 

38 

47 
59 



19. <3 
18.08 
3.4a 
a4.6a 
ai .75 



aa 10 13.71 
18 ai.69 
41 1 1 .a5 
46 la 16 
58 3a. 80 

a3 ao 99.03 



+ 
+ 



+ 



0*45 
1 .00 
o. oa 
o. ta 
o. 10 

o. 17 
o.o3 
0.08 
o. o3 
0.0a 






+ 0.06 



8 

10 

I I 
I I 

9 

7 
10 

6 

9 
9 

10 



5i a5 48.7 
67 37 3i.6 
4i la i3, I 

33 43 46.3 
57 45 10.9 
63 55 37.9 
57 ao aa.o 
56 39 9.0 

6116 7.3 



/t 



- 3.8 

- 4.0 

- 3.8 

- 3.1 

- 3.9 

~ 4.0 

- 4 • 

- 5.0 



-44.7 

-a3.4 
-64.0 

-84. o 
-35.5 
-a8.9 
-36. a 
-37. a 

— 3i.o 



W 



16.6 
23.0 




0' 



17.2 
10.6 



fCepbei 
Urs. maj. 



ii = — 0^463 

« = —0.094 
m = + 0.195 



Uhrzeit Bar. 
ai*3a"* a7."458 

aa 3 

aa 5a 37.460 
a3 a4 



• • . 



8 Pegasi . . 
16 Pegasi 
a Aqnarii 
6 Aqnarii . 
a Pegasi . . 



m -^ es 
— o« i8.'64 
18.59 
18.88 
18 89 
18.74 



Therm. R. 

inn. inss. 

+ i6.'6 +i3.*8 

+»3.4 

+ I6.0 +ia.4 

+ 1 a o 

Polpnnkt 
4a* 8' ai."6 
ai .4 
ai . a 
aa.o 
aa.o 



um aa" 6"* — o 



18.75 



4a 8 ai.6 



Tigl. Gang: — If 17 



September 29. (cf) Beob. S. Kreis 0. 



a Aqnarii . . . 
Aqnarii . . . 

W.Z.XLII50 
W. Z. CUT 2 
W. Z. CXUI 25 

al7r8.maj.D.C 
Y Pisdum . . 
W.Z.aiIfl27 
W.Z.axiTl38 
T Cephei . . 



ai 58 54.1a 

aa 9 46. >9 

14 5o. . . 

3o a.86 

38 16.10 

65 34.19 
a3 10 iS.Sy 
i5 31.88 
30 1,54 
33 53.83 



+ 
+ 



+ 
+ 
+ 



0.10 

o . ao 

.... 
o. 14 
o. i5 

t.i3 
0.06 

0.14 
o. 14 
a.59 



10 

9 

• • 
1 1 
1 1 

la 
1 1 

I o 

7 
8 



33 43 4a. 4 
58 7 36.9 
61 14 55.4 
61 47 41.8 



0.7 
1.3 
1.3 
o.a 



44 43 ao.9 

60 5o 16.6 

61 16 5.0 



1.4 

1.9 
a.a 



83.7 

34.6 

3o.8 

'3o. I 



—56.6 
— 3i.4 
— 3o.8 



38 



Beobaehtuagen am Meridiankreise 



1868 



lO 

O 



Mittel 

der 

Faden 



Cor. 

des 

Instr. 



9 
TS 

-6 

•-< 

M 
N3 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



w.z.caiiin5 

W.Z.GCXUI24 
(D Pisciam . . 
ctAndromedae 



I 



h m 
a3 38 

46 

53 



42*54 
3o. iS 

36. I 1 



+ 
+ 



o. i5 
o. i6 
o.oa 



8 
6 

lO 



6i 5o 


II. 


— 1.6 


63 i8 


0.3 


— a.3 


48 «7 
70 3o 


3o.i 

40.6 


- a.3 

— «.7 



l 



l 



3o.3 

39.6 

5o.o 
•ao .0 



W 22.2 
W 15.2 



10.4 
0' 17.3 



T ?f P^^> . I » = + Of 699 
a Urs. maj. f ' 

= _ 0.094 
m = 4- 0.465 



Uhrzeit Bar. 
31*53"* 37/'473 
33 34 

33 3 37.468 
33 38 

o 5 37.460 

m -f- * 
a Aqnarii .. +0 8. ^i 



Therm, 
inn. &nss. 

+ i6.'8 +i4/a 

+ 16.8 4-»5.6 

+»3 a 

+ 16.8 +i3.i 

Polponkt 



k^"* 8' 



6 Aquarii . . . 
Y Fisdnm . . 
o> PiRcinm . . 



8.63 
8.64 
8.89 



• • • 
30.9 

3. 4 

31.6 



um 



Tägl. Gang: — 0f88. 



33*48"* +0 8.73 



43 8 31.3 



Oetober 6. (c?) Beob. S. Kreis 0. 



a.Un.maVD.C 


• • • . 


a Pegasi . . . 


• • . • 


Y Piscium . . 


. * t • 


W.Z.Cimi27 


• • • • 


X Pisciam . . 


. • • • 


IC Cephei . . . 


• • • • 


W.Z.CXXX 94 


• • • . 



33 55 
58 

33 10 
i5 

30 



30.66 
1 1 . 1 1 

37,83 
9.86 



33 59.01 
5i 34.03 



+ 
+ 
+ 



1.44 
0.41 

o.3i 
0.45 
0.39 



+ 3.10 
+ 0.45 



..I 

1 1 
10 

9 

7 



I o 
6 



56 39 6.3 



+ 0.7 



44 43 33.8-1- 0.7 
60 5o 30 .3 -)- 0.7 
43 4> 45. 4 Ol 



60 43 53.3 



+ 0.6 



—37.6 
-57.6 

33. O 

—61 .9 



— 33.1 



W 24.6 

JV' 16.3 

7 Cephei 
« Urs. maj. 



10.0 
0' 18.2 

ti = 4. Of 420 

c = — 0.094 
m = — 0.055 



Uhr7^t Bar. 
33*37"* 37. "800 

23 9 

33 57 37.791 

m -j- <■ 
a Pegasi ... +0"* 3.'5o 
Y Piscinm . . 3,55 

X Piscinm. . . 3.61 



Therm, 
inn. Süss. 

+ i5.'8 +»«.-4 
.• .*•• "~— 1^,1 
+ i5.9 -f- 11,8 

Polpnnkt 

43» 8' 3 3."€ 
34.2 
33.6 



Täglicher Gang: — 0?44. 



nni 2 



3* 



M< 



+ 3.55 



43 8 33.5 



Tom Jahre 1868. 



39 



1868 



« 



Mittel 

der 

FAden 



Corr. 

des 

Instr. 



«8 






Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



Ootober 7. Q) Beob. S. Kreis 0. 



f. I. CIITI 2 

W. L ax?1.25 
aUr8.maj.ll.C. 
a Pegasi . . . 
Y PiseiiuB . . 



% Piscinm . 
Y Cephei . . 

w.Lcaunis 

W. L^aiXU 38 
W. Z. €UI 94 

W. L ein 106 

a Adromedae 

w. L caiui 78 



W 25.2 
W 18.0 



k m $ 
aa 3o 9. i4 

38 aa.57 

55 3i.6o 

58 11.43 

a3 to 19.80 



ao 
33 
38 

4» 
5i 



10. 38 
59. 7Ö 
49. öl 
19.51 

34.96 



+ 
+ 

+ 

+ 
+ 



55 5o.43 
1 34.6; 
6 aS.oa 



+ 
+ 

+ 

-f 



8 

0.4? 

0.47 
1.5. 

0.4^ 

o. 3i 

0.29 
3.a6 

0.47 
0.46 

0.40 

0.40 

0.58 

0.4« 



s 

9 
10 

1 1 

1 1 

IG 

9 

7 
8 

7 

7 
1 1 

6 






f 


» 


1 




// 


h 


r 


61 


«4 


55, 


,6 


+ 


1.5 


— 3i, 


.6 


61 


47 


47. 


4 


+ 


0.8 


—So 


.9 


S6 


39 


9- 


I 


+ 


1.5 


-37. 


.9 


44 


43 


a3. 


,3 


+ 


1.5 


—58. 


, 


4« 


4« 


45. 


.3 


+ 


1.3 


—6a 


.3 


61 


5o 

47 










60 


3i. 


9 


+ 


0.6 


—3a. 


.3 


60 


4» 


53. 


.8 


+ 


0.6 


—3a 


.4 


60 


i5 


i5. 


.3 


+ 


4 


—33. 


► o 


70 


3o 


43. 


.3 


+ 


1.4 


— ao 


.6 


6a 


10 


ao. 


.4 


■~ ^ 


0.6 


— 3o 


.5 



10.8 
0' 18.1 



lÄa, |- = + 0'«7 



e 
m 



~ 0.094 
— 0043 



a Pega^ . . 
7 Piscinm . 
% Piscinm 
a Androm.. 



Uhrzeit Bar. 
aa*i9*'* a7/689 

aa 5o 

a3 a6 37.694 
a4 la 37.649 

m -\- w 

+ 0^ a.'i8 
a.o4 
a.o8 
a. i3 



inn. 

+ i3.'^5 

..... 
+ 13.8 
+ «3.4 



Therm. 
Anss. 
+ 10.-3 

+ 9.8 
+ 96 

+ 9.0 



Polpunkt 

4a« 8' a5."8 

a5. 1 

a4.5 

aa . 1 



um a3*aa"' -|-o a. 11 



4^ 8 a4.4 



Xagl. Gang: — 0?44. 



October 16. ($) Beob. S. Kreis 0. 



i Piscinm.. 

f.LCGlIIIIld 
T ün. mal. O.C. 


. . • • 
.... 


f. Lau 106 
et Andrem.. . 

W.LCCIIUIIOS 
l.l.Iliaill4 
9 Piscinm . . . 


.... 

» . . • 
.... 







a3 33 16. ao 

38 55.04 

46 54.98 

55 56.53 

o 1 4^ «ö^ 

'9 49-9» 

36 44.68 

56 ia.o8 



+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 



o.a8 


1 1 


o.aS 


8 


0.37 


11 


o.a5 


8 


o.a4 


8 


0. a5 


5 


o.a6 


7 


o.a8 


10 



47 4 ia.3 
61 5o 8.9 


+ a.8 
+ 3.0 


—53.5 
— 3o.9 


60 i5 I I . 4 


+ a.3 


—33.0 


61 43 3a.5 
58 47 10.3 

49 *<> 9.0 


+ a.o 
+ 1.5 
+ i.3 


— 3i.i 
-35.0 

-49.5 



40 



Beobachvangen am Meridiankreise 



1868 



o 

« 

lO 

o 



Mittel 

der 

Fädea 



Gorr. 

deg 

Instr. 



c 
« 

■6 

18 



Mittel 

der 

L es nngen 



Corr. iregen 



Libelle 



a Urs. min.. 
W.Z.XLI103 
f. L diu 76 
•q Pisciom . . 
V Pisdam . . 






II 56. o3 
i5 6.77 

19 4* -Od 
34 3a. 3o 

34 



+ 
+ 
-f- 
+ 



M 
5. IQ 

o.a6 
o . a5 
o.a6 



4 

8 

5 

1 o 



/ tt 


tt 


#« 


57 i5 5.5 
60 4a a4.8 
56 49 3.4 
46 53 34.4 


+ 1.8 
+ 1.3 
+ '.3 


—37.. 
-3a. 4 

— 37.7 

- 53.« 



W 18.0 
W 25.8 



23.5 
0' 15.6 



a Urs. min. | _ 
Y Urs. maj. } 



— 0?169 



« = — 0.094 
m = + 0.340 



Uhrzeit 
23*a4* 
o 16 

46 

1 3i 



Bar. 

a7/'5aa 
a7 .5i I 

a7.5o8 



c Pisdiim . . 
a Androm.. 
t Pisduin . . 
)] Pisdam . 
V Pisciam . 



— o'" 3. '9 3 

3.90 
3.60 

4.o3 



Tfcerm. 
inn. &11S8. 

+ 11/0 + 8.-5 
4-n .1 + S ,a 

+ 8.0 

+ 11.7 + 7-9 

Polpnnkt. 

4a* 8' aa."i 

• • • • 
ao . I 

19.6 
ao. I 



um 



o*j9"« 



— o 3.87 



4a 8 ao.5 



Tägl. Gang: — Of79. 



Octobei 17. (^) Beob. S. Kreis 0. 



t Piftcinm 




W.l.lUYI.151 
f. L CCUII 11 
a Andrem.. . 
Y Peirasi 




1 * ^ö**"* • • • 

w. t cciim 94 
w. i. UXJY 73 
f. i. nun 126 

W.Z. CIIU1164 
V Fisoinm . . 




7. Urs. mm 


r 
• • • . 



a3 



33 
36 

41 
I 

6 



17.06 
9.^3 
ai.74 
4" 89 
33.89 



la 54 .04 
ai 17 .86 
4 '■! 1 o . 3 a 
46 a5.44 
56 i3.oa 



1 la 



5. 18 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 



o.a6 
0.18 
o .a I 
o. i4 
o . ai 

o. 18 
o.'ao 
o.ai 
0.18 
o.a6 



— a. 10 



8 

10 
1 1 



8 
8 

7 
6 

10 



47 


4 


16.9 




a.o 


-53.1 


57 


45 


33.9 




1.8 


— 36.1 


6a 


4« 


48.6 




a.3 


— a9.6 


70 


3o 


45.5 




a .0 


— ao.4 


56 


36 


ao . 


— 


a.3 


-37.7 


6 a 


10 


33.0 




a.5 


— 3o,a 


59 


18 


58.1 


— 


a.1 


—33.9 


58 


aa 


55.4 


— 


a.8 


35. a 


61 


la 


1 1 .0 


— 


a.9 


— 31.5 


49 


ao 


i3.3 




3.a 


— 49.« 















Tom Jahre 1868. 



41 



1868 



lO 

O 



Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

det 

Initr. 



« 

«8 

• 

jd 

(8 

N 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



W 24.8 
W 16.0 



16.2 
0' 26.0 



rSu^l-=-«^ 



« = — 0.094 
m = + 0.308 



( Fiidam . . . 
Ol Androm. . . 
f Pegasi . . . 
f Pisciam . . 



Uhrzeit Bar. 

a3*35"* a7."5o9 

a3 55 

o a5 37.49^ 
« 7 »7.49« 

m -^ a 
-o» 4.'77 

4.67 
4.66 

4.5a 



Therm, 
inn. ftass. 
4-»i.*'9 +»o.*o 
+9.7 



-|-ia.o -- 
+ 11.7 -- 

Polpunkt 



9.9 
9.6 



4a" 8' aa".3 
19.6 
ai .4 
ao. 3 



nm O 10 



— o 4.65 



4a 8 ao.9 



Tagl. Gang: — Of79. 



October 23. ($) Beob. S. Kreis 0. 



a Androm.. 
f Pegasi . . 
W. S.GCIIIII94 
V.LCCUIII109 
W. LI1IJIM14 

W.LGIUni64 
W. I. Clin 17 
9 Piscinm . . 
a Urs. min.. 
W. 1. CCIUH 31 



V Piscinm. 
ß Arietis . 



h m 


i M 




8 






1 


46.13 




. 


ao 


10 


6 


37.93 


+ 


0. 


o5 


9 


i3 


57.78 







o5 


5 


"9 


55.79 


— 


. 


04 


7 


36 


49.56 


+ 


0. 


.01 




46 


39. 79 


. — 





.o5 


9 


5i 


36.83 







.o3 


4 


56 












I la 


35. ai 




a8 


.6a 


4 


3o 


8.33 


— 


0. 


.o5 


7 


34 


45.14 


+ 





.ai 


9 


47 


33. 3i 







.o5 


10 



/ 


II 




tt 


n 


70 3o 


40.9 


+• 


1 .a 


— a 1 . 


56 36 


i3.5 


+ 


0.5 


— 38.8 


6a 10 


3o.5 


+ 


0.8 


3i.i 


61 43 


18.0 




o.a 


~3,.7 


58 47 


7.8 


»• ^m 


0.9 


-35.7 


61 la 


5 a 




0.3 


— 3a. 4 


61 la 


14 8 


+ 


0. I 


— 3a. 4 


49 '7 


6.7 


— 


0.3 


5o.5 


6a 10 


35.8 




0.0 


— 3 1 . 1 


46 58 


33. a 




0.0 


-54.9 


6a 18 


43.0 


+ 


1.3 


— 3i . 



W 16.2 
W 24.3 

a Urs. min. 
V Piscinm 



30.6 
0' 21.3 

[ fi = — Of 989 

c = — 0.094 
m = 4- 0.701 



a Androm. . . 
'^ Pegasi . . . 
e Piscinm .. 
V Piscinm. . . 
ß Arietis . . . 

nm i*a3~ 



Uhrzeit Bar. 
o*a4*» a7."6ia 

I ai 

1 5a a7.6o5 

m •\- X 
— o** 8.'6o 
8.57 



8.46 
8.78 



Therm, 
inn. Auss. 

+ 8.^0 + 4.°7 

+ 4.a 

+ 6.0 + 4.^ 

Poipnnkt 
4a' 8' i6."9 
16.3 
i5.i 
t6.6 
16.3 



— o 8.61 



4a 8 16. a 



T»gl Gang: — Of 72« 



I 



4S 



Beobachtungen am Meridiankreise. 



1868 






Mittel 

der 

Fftden 



Gorr. 

des 

Inatr. 





'S 



ä 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. vegen 



Libelle 



Befr. 



October 24. (t) Beob. S. Kreis 0. 



a Andrem. . . 
Y Peirasi 




W.LCailII94 
f. 1. CCIUU 5 
f. L HUT 133 

B Pisciam . . . 

f. I. aiu 43 

a Urs. min. 


• • • • 


7) Pisciam . . 




V. L CCUJII 31 
V Pisciam . . 


• t • • 


f. t ClIIT 29 





m 8 






( 




i 46. 9« 


— 


0. 


.a5 


i3 


6 38. 70 


+ 


0. 


.o3 


9 


i3 










3a 54.67 







.07 


7 


5o 22.90 


— 


0, 


.o3 


9 


56 17.8a 


+ 





.«7 


8 


Q 58 4^ 







.06 


1 1 


12 38.97 




3i 


.«4 


5 


a4 37 93 


+ 





.oa 


9 


3o 8.90 


^ 





.08 


4 


34 4£^.S9 


+ 





• ai 


9 


49 i4.>3 







.07 


8 



e 1 


t n 




li 


'/ 


70 3o 


4.3.8 


— 


1.3 


— ao.9 


56 36 


18 8 




1.6 


-38.5 


6a 10 


33.9 




»7 


3o.9 


61 47 


i3.o 


— 


a.3 


— 3i.4 


59 4a 


8.1 


—— 


a. 1 


—34.2 


49 ao 


10. a 


..— 


a.3 


— 5o . a 


6x 6 


ai .6 


— ■ 


a.o 


—3a. 3 


56 49 


4.8 




a.o 


— 38.a 


6a 10 


43.8 




a.6 


— 3o.9 


46 58 


35.1 




a.o 


-54.5 


61 14 


9.« 


•"*" 


?-7 


— .3a.a 

• 



w 



17.4 
23.7 



a Urs. min. 
V Pisdum 



27 6 
O' 21.2 

[n = — 1?067 

c = — 0.094 
m = + 0.953 



ührzeit 

a3*56"' 

a8 

1 .4 
1 53 



Bar. 
a7/'539 

a7.5a9 
a7.5o9 



a Andrem., 
y Pegasi .. 
B Pisdum . 
Y) Pisdum . 
V Pisdum . 



-0"' 9.'38 
9.3a 
«.aa 
9.38 
9.a3 



Therm. B. 
inn. ftoas. 

+ 8.**3 + 5.*4 
• ••••• "7" 5 , i 

+ 8.0 + 5.a 
4" 7-9 + 5.0 

Polpunkt 

4a' 8' i7."3 

19.8 
16.9 

16.8 

16.9 



um o 



m 



-o 9.3i 



4» 8 17.5 



T«gL Gang: — 0f72. 



October 29. {%) Beob. S. 



aDrt.nB.D.C.LO. 
aDn.iiiB.O.C'I.W. 



i3 II 17.69 

t3 10 4^.48 



• • • 



6 
5 



Kreis Ost: = -|- 0!308 — p. 



Tom Jahre 1868. 



43 



1868 






Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 



a 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



October 30. ($) Beob. S. Kreis W. 



C Pegasi . . . 
a Ur8.maj .U. C 
a Pegasi .. 
W.I GUiri38 
V.1CCUI1I15 



<D Pisciom. 
a Andrem., 
et Urs. min. 



• • • • 



• • • . 



h m s 
aa 35 lo. 4i 

55 43.39 

58 39.04 

a3 ao a5.53 

39 7.00 

5a 49.81 

I 5a. 88 

1 i3 37.33 



+ 



0*65 


9 


4.«- 


10 


0.80 


10 


0.96 


'j 


0.98 


7 


0.41 


6 


i.3a 


1 1 


86.70 


3 



t 
38 a3 48.6 


~ 3.a 


+ \p"6 


34 3 45. a 
39 a6 .... 


— 3.8 


+ 38.8 


a8 5i 38.5 


— 3.a 


+ 3I.7 


ao 1 1 5.3 


— 3.8 


+ ai.i 






* 



W 10.2 
W 21.8 

a Urs. min. 
a Urs. maj. 



36.0 
0' 24.5 

w = — If 779 

c = — 0.321 
m = + 1.059 



C Pegasi . . . 
a Pegasi . . . 
(D Piscinm . . 
a Andrem. . . 



Uhrzeit Bar. 
aa^aS"* a7."7i7 

a3 9 

o 9 37.713 

f» + X 

— o'«i4.»36 

«443 

«4.5i 
14.36 



Therm, 
inn. anss. 

+ e.'^e + 4.»6 

+ 4-7 

+ 6.3 + 4.7 

Polpnnkt 
48 33' a8/6 

38.1 

• • • . 
37.7 



um 33*33*" — o 14.39 



48 33 a8.i 



Tftglicher Gang: — IfOl- 



NoTemb er 2. (C) Beob. S. Kreis W. 



W. I. Uli 50. 

W. L GIITl 25 
W.Z. GGmir30 
a Pegasi . . 

Y Piscium . 

W.X.GUnf 138 
i Piscinm . . . 
W.LIUTU151 

Y Urs. maj. CG. 
(0 Piscinm . .- 

W. I. au 106 

a Andrem. . . 
V. I. CaiUI 78 

V I. HUT 73 
f. L Gcuni 5 

a Urs. min. . 



aa 18 30.86 
38 43.00 
5i 19.87 
58 33. t3 

a3 10 39.89 

30 38.40 
33 3o.a5 
36 33.30 
47 6,53 
5a 5a. 65 

56 101.95 

o 1 55.73 

6 ... .. 

ai 3i .4a 

3a 



I i3 a6.33 



— 0.74 

— 0.86 

— 0.87 

— 0.71 

— 0.29 



0.85 
0.45 
0.74 

a.58 
0.48 



+ 



0.83 
1 . t6 



— 0.79 



— 73.18 



9 
6 

9 
10 

1 1 

10 
8 

4 
10 

8 
5 

I o 
I I 



4 



3a 56 4<>.3 

38 54 4.5 
a8 38 53.0 

34 3 ^^,0 

45 58 33.1 

39 a5 43.0 
43 37 37.3 
33 56 ao.9 



43 a4 ai,9 

3o 36 3i .0 
30 II 5.6 
38 3i 38*. I 
3i aa 53.9 
38 54 36.3 



3.8 
0.6 

«.9 
1.3 

3.0 

3.0 
1.5 
3.0 



— 0.9 

— 1.4 

— I .0 

— 0.4 

— I . I 

— 0.7 



+ 36.4 
+ 3o.6 

+ 3.0.5 

+ 38. o 

+ 58.3 

+ 3I.7 
+ 53.6 

+ 36.4 



+ 51.4 

+33.0 

+ 30.6 

+ 30.5 
+ 34.3 
+ 3i.o 
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Beobachttingeii am Meridiankreise 




Corr. 

des 

Instr. 



a 

S 






Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. vegen. 



Libelle 



Reff. 



W 7.2 
W 17.4 

a U^B. min. 
>( Urs. maj. 



36.6 
0' 26.2 

» = — 1*454 

c = — 0.321 
TO=-f 0.376 



a Fegasi . . . 
T Pisdnm . . 
t Piscinm... 
CO Fisciam. . 
a Andrem. . . 



Uhrzeit Baf. 
aa*iü'*' a7."76i 
a3 36 17.768 
o i3 

o 4» «7.764 

m +« 



m 



i7.'53 
17.. 56 

17.37 
17.31 

17.31 



Therm. B. 
Inn. inss. 

+ io.'6 + 9.*9 

+ 11. i + 9.9 

+ 9.9 

+ 11.4 +«0. * 

Polpnnkt 

48** 33' ...". 

«9 7 
a8.7 

39. t 

3o.5 



nm a3^3a'" -o 17.4« 48 33 39. 5 



Tlgl. Gang: — IfOl. 



November 10. (d*) Beob. S. Kfeis W. 



6 Aquarii . . . 
W. L CIIYI 25 
a Urs. maj. O.e. 

Y Piscinm . . 
X Piscinm . . 

W.IIUT1I151 
(0 Piscium . . 
a Andrem. . . 

Y Pegasi . . . 
V. LIUIH114 

W. Z. IIIIII 126 
a Urs. min.. 



W 9.4 
W 19.0 

a Urs. min. 
a Urs. maj. 





Jl 


i m « 




aa 


10 


19.68 






38 


50.94 






55 


54. a5 




a3 


10 


47.58 






ao 


38.07 






36 


30.84 






53 


0.38 







a 


3.8a 






6 


55.48 






37 


7.08 






4« 


31.84 




I 


i3 


56.94 


1 






39.6 






0' 


30.2 







+ 



O.Ol 

I .o5 
4.66 

0.41 
0.4a 

0.89 
0.54 

».49 
0.86 

0.93 

0.91 
98.54 



4 
10 

1 1 

1 1 

10 
1 1 
1 1 

9 

5 

6 
5 



/ // 


i* 


'i 


a8 54 5.5 


0.5 

• 


+ 3i.a 


45 58 3o.8 
48 7.1 

3a 56 19.9 
4a a4 ao.8 
ao II 4*4 
34 5 3a. 7 
3i 54 35.8 

3a'i8 56.4 


+ '.o 

+ 0.7 

1.3 

+ '-s 

— 0.7 

— 1.3 
+ 0.» 

+ ••> 


+ 59.7 
+63.7 

+ 37.» 
+ 5a.4 
+ ai .0 

+ 38.8 
+ 35.7 

+ 36.3 









» = — 2?067 



« = 



— 0.321 
= + 0.959 



Uhrseit 


aa* 


'18'" 


aa 


48 


a3 


a4 






i5 
5o* 



Therm. 

Bar. inn. Anss. 

«7."349 + 4.H + »••7 
+ a.5 

«7.349 + 4.» + '».s 
+ «.4 

a7.353 + 4.» + ^«^ 



vom Jahre 1868- 



45 



1868 



S 

CO 

lO 

u 



Mittel 

der 

Fftden 



Corr. 

des 

Instr. 






i 

N 



Mittel 

der 

Leiungen 



Corr. vegen 



Libelle 



Refr. 



m 4- • 
X PlBcium .. — o"a5/3a 
K Fiscinra . . a5. 17 

(o Fisdnm . . a5.o5 

a Androm . . a 5 . 1 4 

7 FegMi a5.3a 



Polpunkt 

48* 33' 3»."^ 

3o.4 

3i.3 

3o.7 

»9 6 



am a3"56* — o aS.ao 



48 35 3o.8 



Tag]. Gang: — 0?97. 



NoTember 20. ($) Beob. S. 



Am« 
a3 33 46.69 

39 a6. 39 

47 33.81 

53 9.39 

O 3 13, 80 

7 4.o5 

46 56.33 

I 14 10.33 



i Piscinm. . . 


* * • . 


W.Z.CaiUI 15 


* • • • 


YÜri.ma].U.C 


• • • • 


o> Pisciam . . 


. « • . 


a Androm. . . 


• • • . 


X Pegasi . . . 


• ■ • • 


W.Z.aiIIIi64 


• • • 


ot Urs. min.. 


• . . . 



+ 



w. 



o. 5a 
i.ia 

3.73 
0.56 
1 ,60 



0.9a 

1.14 
107. i3 






10 
8 

I a 

9 

8 

I I 
10 

3 



t* 



38 5i 33.8 



M 



+ 0.5 



4a 34 16.8 

30 XO 59.6 

34 5 37.5 
39 39 34.4 



+ 1.6 
+ 0.5 

+ 0.6 



-|-33,3 



+ 53.5 

+ 31.5 

+ 39.6 
+ 33.1 



W 25.8 
W 14.2 



O 27.2 

0' 38.1 



a Urs. min. 
X Urs. maj 






— 2?274 



33*33** 

33 58 

38 

1 1 



Therm. R. 
Uhrzeit Bar. t^xus. 

a7/'8ii + a^o — i\6 

— 1.6 

37.83a +1.0 — 1.7 

...... .. •«• — — I o 



= — 0.321 
= + 1.717 



t Piseinm . . . 
tt> Fisdnm . • 
a Androm . . 
y Fegasi . . . 



m + « 
'33.'93 
34.13 
34.13 
33.98 



Polpunkt 
48' 33' ...". 

38.1 

38.3 

37. 1 



um a3*54"*— .0 34. o3 



48 33 37.8 



TJIgL Gang: — 0?88 
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Beobachtnngen am Meridiankreise. 



1869 



u 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

des 

Instr. 



o 






Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



December 7. (C) ^^^' ^' ^®^ ^' 



a Urs. min. . 
Ji Pisciam . . 
W. Z. ClIU 2 

w. L cmr 29 

a Arietis . . . 



^ ® 1867. 

67 Ceti 

4* Ceti 

^ / 1857 I. 
ßOrs.min.D.C. 



8.9 



m • 
i3 ao.56 

a5 18.56 

36 13.7a 

49 55. II 

o 37.9a 



6 
1 1 

aa 
38 
5i 



ao.91 
16.68 

34.07 
45.37 



+ 



53. o5 
0.58 
0.68 
0.67 
0.76 

0.49 
o.ao 

0.45 

0.4« 

4.73 



5 
10 

9 
10 

8 

8 

6 

1 1 

9 
10 



/ 


II 


" 


11 


33 34 


18.5 


+ a.7 


+ 36.5 


a8 36 


43.9 


+ 3.0 


+ 3i .0 


»9 9 


9.5 


+ 3.0 


+ 3I.8 


a5 a4 


7.» 


+ 3.a 


+ »?.' 


38 3i 


45.0 


-- 3.5 


+ 45.4 


55 i5 


a6.9 


+ 3.5 


+ 80. a 


40 aa 


3.6 


+ 5.5 


+48.5 


3 ai 

• • • . 


i3.3 

• • • • 


+ 6.« 


+ 3.3 



W 21.0 
W 32 4 

a Urs. min. | 
ß Urs. min. ) 



26.2 
0' 13.6 

n = — of962 



e 
m 



— 1.321 
+ 1.Ö65 



Uhneit Bar. 
lÄaa"* a7."55a 

I 55 

a 16 

a 43 a7.59o 



)] Fisciom . . 
a Arietis . . . 

67 Ceti 

4* Ceti 



m 4" ' 
— o«49.»53 

49.44 
49.5a 

49.58 



Therm. EL 
inn. &nss. 
+ 9.% + 8.^3 
+ 8.0 

+ 7-9 

+ 9.0 + 7.8 

Folptlnkt 

48' i5' 6."i 

5.8 

5.3 

8.6 



Tägl. Gang: — IfÖS 



uma'^ o"» 



49.5a 



48 i5 6.4 




IQ Tanri ... 
Y* Eridani . 
s Tanri.... 
* ® 1866 
c Aurigae . . 



J Ann er 18. (C) Beob. S. Kreis W. 

3 4a io.3g 



Z Orionis . . 
^ ® 1866 
i(. @ 18n6 
d Urs. min. D.C. 



74 



4a 10 
54 ai 

4 a3 a5.8i 

35 81.97 
5o 56.45 

5 aj 46.4a 

36 31.89 
39 54.95 

6 16 1.90 



+ 



i,a3 
o.!^a 
I. la 
1.33 
X.83 



— o. 3o 

— 0.94 

— 0.95 

+ 43.19 



I I 

9 
8 

9 
i3 



10 

1 1 
8 
6 



I 



a4 5i 1.3 
6a a4 34.5 
a9 39 33.4 
a4 59 41.7 
i5 35 40. a 

48 56 ai.a 
33 a4 


-- 3.a 

— a.5 

— 1.3 

- 1.4 

— «.7 

— 3.6 


+ »8.4 
--•17.3 
--35. 1 
--a8.6 

+ 17.0 
+ 70.7 


3a 58 ia.3 


— a.o 


+ 40.0 









von den Jahren 1868 und 1869. 
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1869 



S 

N 

O 



Kittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 



d 



'S 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



W 40.2 
W 27.4 

$ Urs. min. 
( Anrigae 



18.0 
Cy 31.0 



|n = — 2f 



240 



« = — 0.321 
m = + 3.115 



ührzeit Bar. 
3* 33"» a8."o87 

4 43 98.089 

5 17 

5 55 ^8.091 



17 Tanri . . 
7^ Eridani 
e Tanri . . 
c Anrigae. 
9 Orionis . 



m -f« 
— «"• a6.*85 
»6.76 
a6 19 
96. la 
a6.6a 



Therm. B. 
inn. luss. 

— 4.'5 — 6.*6 

— 4.7 — 7.0 
—6.9 

— 4.9 — 7.4 

Polpunkt 

48* 33' i4."i 

i4.a 

i5.i 

19.8 



nm 4 98* — a a6.5i 



48 33 14. 1 



TftgL Gang: — 2f74. 



Februar 14. (0) Beob. S. Kreis W. 



c Aurigae. . . 
8 Orionis . . . 

^ ® 1866 . 
a Orionis... 
^Un.min.D.C 



w 33.6 

W 20.2 

d Urs. min. 
( Aurigae 



• 



h m $ 

4 5a ai.43 

5 99 11.76 
4i 90. o3 
5i 57.8a 

6 17 47*90 



— i.3o 

— o.3i 

— 0.7a 

— o.5o 
+ 99. a6 



i3 

10 

6 

9 
4 



// 



i5 35 3o.7 
48 56 10. I 
3a 58 o.a 
4> 9 39. a 



+ 5.3 
+ 5.5 
+ 6.1 
+ 6.0 



tt 



+ 16.0 
+ 66.1 

+ 37.3 
+ 5o.3 



13.« 
0' 26.5 



|« = — lf416 

« = — 0.321 
•» = + 2.119 



Uhrseit Bar. 
4* 49"* 97/'8oo 

5 4 ...... 

5 57 97.77a 



Therm. R. 
inn. &USS. 

+ 6.'9 .. ,\. 

+ 4.4 

+ 6.9 + 5.1 



c Aurigae... 
2 Orionis . . . 
a Orionis . . . 



m -f- « 
3" 5a/oi 
5a. a3 
5a. 16 



Polpunkt 



48** 33' 



10. "a 
la 5 
la.o 



um 



5* a4"» ^3 5a, i3 



48 33 11.6 



Tag!. Gang: — 3fl7. 



48 



Beobaabtungeo am Meridlankraite 



1869 



s 


Mittel 


Corr. 


1 


Mittel 


s 

1.4 


der 


des 


-6 


der 


o 


Fadeo 


Instr. 


? 

N 


Lesnngen 











Corr. 



Libelle 



Befr. 



Februar 17. (S) Beob. S. 



aÜrs-min Lf . 
aün. min. 1.0. 



h m i 
i i5 4^*7' 
I i5 I I .27 



4 
5 



// 






n 



Kreis West 
W 33.5 12.4 

W 21.8 (y 23.0 



Kreis Ost 
W 25.0 O 19.6 

W 83.9 0' 10.4 



Kreis Ost « = + Of 299 — p 



Kreis Ost 



^ ^ 1866. 




$ Orionis . . . 




^ ^ 1866. 




(H Orionis . . 




f. I. LUV 88 . 

V Orionis . . . 


• • • • 


W. I. LI 487 . 

$Urs.min.O.C 
Y Geminonim 
51 Cepbei . . 


• • « • 

• • a • 

> * t ■ 







5 i3 28.98 
ag 33.90 
38 7.3o 
5a 8.a9 
58 1.93 

ö 4 9. «7 
II 53.16 

18 i5.6a 

34 ia.9a 

4a 43.58 



+ 



o.o3 
o.3o 

O.Ol 

o. i5 
o.o3 



+ 0.0a 

— 0.04 
+ i3.oo 

— 0.01 

— 16. oa 



5 

10 
10 
1 1 

8 

10 
10 

6 

9 

4 



56 39 

4i 44 

5; 17 
49 3i 

59 37 

56 55 
59 56 



58 38 



W 34 
W 22.6 



10.6 
0' 22. 



f^„^P^*L-|« = - 1*062 



d Urs. min.. 



Ubrzeit Bar. 

5* ao* a7."7a6 

5 48 

6 a3 37.731 



Therm. R. 
iun. &ass. 

+ 9-*7 + 7.*8 

+ 7.3 

4-IO.O -|- 6.8 



« = + 0.286 
m = + 1.973 



2 Orionii . . . 
a Orionis. . . 
V Orionis . . . 



—4* 3.^33 
3.3o 
3.3i 



am 



5« 48"*— 4 3.3i 



Tftgl. Gang: -» 3f85. 



Tom Jahre 1869. 



49 




Corr. vagen 



Libelle 



Refr. 



Februar 18. (%) Beob. S. Kreis 0. 



^ ® 1866 
8 Orionis . , 
e Oriouis . . 
^ (|i) 1867 
a Orionis . . 

W. L Llir 88 
V Orionis . . 
f. Z. LIYU 1 
8Urs.iuiD.0.C 
|i Geminor. . 



A mg 

5 i3 ti7.99 

^9 a6 . o I 
33 40.96 
40 54.45 
5i la. 19 

■ 

58 5.46 

6 4 13, i I 
13 54.9c 

18 93,09 

19 9.85 






+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

4- 
+ 



a 
o .06 

o . 3o 

o . 3 I 

o. 14 

0.17 

O.Ol 

o . o5 

0.01 

10.76 

o. 07 



8 
I I 

8 

:;i 

8 

I I 

I I 

4 

I I 



56 38 55.8 
4> 44 5i.3 
40 5i 34. I 
68 aS 6 6 



a.o 

a. I 
o 6 
o . a 



ti 



59 37 14 4 
56 55 17.4 
59 ai 40.8 



6\ 4a 56.5 



— I .7 

— I . «» 



o 



38.4 

-65.0 

—67.3 

— aa.8 



— 1.5 



—34.3 
— 38. I 
--34.7 



a7.7 



W 



24.1 
35.6 




0' 



22 3 
10.7 



Therm. B. 



d Urs. min. 
I^i. Geroin. 



I- 



— Of 929 



« = -1- 1 913 



Ulirzeit Bar. 

5* o« a7/'554 

45 

9 

aj 37.578 



5 
6 
6 



tun. 



+ « 



äuss. 

+ '6/a 
+ 5.9 
4-5 6 

+ 5.4 



S Orionis : . 
t Orionis . . 
a Orionis . . 
V Orionis . . 
|t Qeminor. 



-4'" 7.'« 5 
7 .o3 
7.a3 

7. »9 
7.i8 



Folpuukt 
4'*" 7' 53".3 



54.3 
53.9 



um 



5" Sa« — 4 7., 6 



4a 7 53 8 



TÄgl, Gang: — 3f85. 



4. Mftrz (2).) Beob S. Kreis 0. 



X Urs. min. D C 
6 Hydrae . . . 
f. L LITUI 18« 
Q Urs. maj. . 
W. L LH 9 . . 



t Leonis. 
K Leonis 



7 58 38-95 

* 44 54.99 

9 19 14.00 
2Q I I .5; 
34 59.48 

43 3o . la 
58 aa.33 



+ 68.15 

-j" o . I O 

— o .o5 

— 1 .57 

— 0.04 



+ 



40 



o . o5 



3 
10 

9 
i3 

I o 

I I 
I I 



49 2 24.7 
59 17 33.7 



58 59 



+ 5.7 — 5a.a 



+ 4. 



66 3o ^6.1 



+ 3.8 



—35.8 



— a6.3 



Ann. d. Wien. Sternir. 8. Folge XVIl- 
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Beobachinngen am Meridiankreise 



1868 



U 



Mittel 

der 

Fftden 



Corr. 

des 

Instr. 



c 






Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Befr. 



a Urs. min.. 
W.Z.XLI103 
W. Z. Clin 76 
Yj Pisciom . . 
V Pisciom . . 



m 9 
II 56 . o3 

i5 6.77 

19 4» .®9 
!i4 33. 3o 

34 



+ 

+ 

+ 



5. IQ 

o.q6 
o.a5 
o.a6 



4 

8 

5 

10 



4 it 


II 


/♦ 


57 i5 5.5 
60 49 a4.8 
56 49 3.4 
46 58 34.4 


-f- a.o 

+ t.8 

■f 1.3 
+ t.3 


-37.. 

--33. 4 

—37.7 

~ 53.8 





W 


18.0 




23.5 




W 


25.8 




0' 15.6 


a 
T 


Urs. 
Urs. 


min. 
maj. 




0?169 

= — 0.094 
= + 0.340 



c Pisciom . . 
a Andrem., 
s Piscium . . 
t} Pisciom . 
V Pisciom . 



Uhrzeit Bar. 
a3*a4* a7.''5aa 
o 16 a7 .5i I 

46 

1 3i a7.5o8 

m + « 
— o'" 3. '9 3 

3.90 
3.60 

4.o3 



Tkerm. 
inn. &ass. 
+ ii.'o + 8.*5 
+ 11 .1 + 8.0 
+ 8.0 

+ ««.7 + 7.9 

Polponkt 

4a' 8' aa."i 

• • • • 
ao . I 

19.6 
ao. 1 



um 



o*J9 



in 



— o 3.87 



4a 8 ao.5 



TÄgl. Gang: — 0f79. 



Octobei 17. (^) Beob. S. Kreis 0. 



i Pisciom . . . 
f.Z.mTM5i 
W. L COUI 11 
a Andrem. . . 
Y Pegasi . . 



W. V CCIIUI 94 
W. \. HUT 73 
W. Z. inill 126 
W.Z. GII1II164 
% Pisciom . . 



a Urs. mm 



a3 33 17.06 
36 9.a3 

4i ^«.74 
o I 4' 89 

6 33.89 



la 54.04 
a I 17 . 86 
4 u I o . 3 a 
46 a5.44 
56 i3.oa 



I la 



5. 18 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



o.a6 
0.18 
o . ai 

o. i4 
o . ai 

o. 18 
o .'ao 
o.ai 
o. 18 
o.a6 



— a. 10 



8 

/ 
10 

1 1 



8 

8 

7 
6 

10 



47 


4 


16.9 




a.o 


-53.1 


57 


45 


33.9 




1.8 


— 36.1 


6a 


4> 


48.6 




a.3 


--29.6 


70 


3o 


45.5 




a . 


— ao.4 


56 


36 


ao. 


— 


a.3 


-37.7 


6 a 


10 


33.0 




a.5 


— 3o,a 


59 


18 


58.1 


— 


a.3 


—33.9 


58 


aa 


55.4 


— 


a.8 


35. a 


61 


la 


1 1 .0 




a.9 


— 31.5 


49 


ao 


i3.3 




3.a 


— 49." 















▼ om Jahre 1886. 



41 



1868 



N 



Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 



a 

9 



ja 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



W 24.8 
W 16.0 

a Urs. min. 
t Pisciom 



16.2 
0' 26.0 



i"= 



e = 



— 0f34ö 



— 0.094 
= + 0.308 



t Fisdnm . . . 
a Andxom. . . 
7 Pegasi . . . 
f Pisciam . . 



ührieit Bar. 

a3*a5~ a7."6o9 

a3 55 

o a5 37.493 

i 7 37.491 

-o" 4/77 
4.Ö7 
4.66 
4.5a 



Therm, 
inn. ftOBB. 

+ ii.'9 +io.'o 
+ 9.7 

-f-ia.o 4- 9.9 

+ I 1 . 7 + 9.6 

Polpnokt 

4a" 8' aa".3 

19.6 
ai .4 
ao. 3 



um O 10 



— o 4.65 



4a 8 ao.9 



TagL Gang: — Of79. 



October 23. ($) Beob. S. Kreis 0. 

h 



a Androm.. 
Y Pegasi . . 
W.LCGnilI94 
V.I.CC1II1I109 
f. l. UHU 1 14 

f. Z. cum 164 
f. l. Clin 17 
e Piscinm . 
a Urs. min.. 
f. L CCUIU 31 



V Pisciom, 
ß Arietis . 



m 8 
1 46. i3 




o.ao 


10 


6 37.93 
i3 57.78 


+ 


.o5 
o5 


9 
5 


19 55.79 
36 ig.S6 


+ 


0.04 
.01 


7 


46 «9.79 

5i 36.83 


— 


. o5 
o.o3 


9 
4 


56 ... 








la 35. ai 




a8.6a 


4 


3o 8.33 


— 


o.o5 


7 


34 4S.<4 

47 33.31 


+ 


o.ai 
.o5 


9 

in 



i 


it 




tt 


II 


70 3o 


40.9 


+• 


i .a 


— a 1 . 


56 36 


i3.5 


+ 


0.5 


38.8 


6a 10 


3o.5 


- - 


0.8 


- 3i.i 


61 43 


18.0 


-4- 


o.a 


~3i.7 


58 47 


7.8 


•4- 


0.9 


-35.7 


61 la 


5 a 




0.3 


— 3a. 4 


61 la 


i4 8 


+ 


0. I 


— 3a. 4 


49 «7 


Ö.7 




0.3 


5o.5 


6a 10 


35.8 




0.0 


— 3 1 . 1 


46 58 


33. a 




0.0 


-54.9 


6a 18 


43.0 


+ 


1.3 


— 3i.o 



W 16.2 
W 24.3 

a Urs. min. 
V Pisciam 



30.6 
C 21.3 

[ « = — 0*989 

ö = — 0.094 
w = 4- 0.701 



Uhrseit Bar. 
0*34« a7."6i3 
1 31 ..•••• 
I 5a a7.6o5 

— o*" 8. '60 
8.57 

• . > • 
8.48 
8.78 



a Andrem.. 

Y Pegasi . . 
t Pisciam . 

V Pisciam. . 
ß Arietis . . 

om 1*33** — o 8.61 



Therm, 
inn. Aass. 

+ s.-o + k:-) 

4- 4 a 

+ 8.0 4- 4.0 

Polpunkt 

43* 8' i6."9 
16.3 
i5. 1 
16.6 
16.3 



4a 8 16. a 



T&gL Gang: — Of 72« 



42 



Beobachtangen am Meridiankreise. 



1868 



CfO 

■a 

o 



Mittel 

der 

Fäden 



Corr. 

des 

Iintr. 



'S 

I« 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. vegen 



Libelle 



Befr. 



October 24. (t) Beob. S. Kreis 0. 



a Androm.. 
Y Fegasi . . 
f.LCCUm94 
f. I. C€ILIU 5 
f. L um 133 



t Pisdam . . 
W. I. GXIU 43 
a Urs. min. 
IQ Piscium .. 
f. L CCIUU 31 



V Piscium . . 
f. I. CIIIV 29 

W 17.4 
W 23.7 

a Urs. min. 

V Piscium 



m 8 
1 46.9.6 
6 38.70 

i3 


+ 


8 

O.aS 
o.o3 


i3 
9 


3a 54.67 
5o aa.90 




0.07 
o.o3 


7 
9 


56 17.8a 
a 58 4a 
la 38.97 
a4 37.93 
3o 8.90 


4- 
+ 


0. 17 
0.06 

31.84 
0.0a 

0.08 


8 

1 1 

5 

9 
4 


34 45.89 
49 t4.i3 


+ 


o.ai 
0.07 


9 

8 



, 
70 3o 

56 36 


f n 

4.3.8 
18 8 


- 


u 
1.3 

1.6 


6a 10 

61 47 
59 4a 


33.9 

i3.o 

8.1 


— 


«.7 

a.3 

a.i 


49 ao 
61 6 


10. a 
ai .6 


— 


a.3 
a.o 


56 49 
6a 10 


4.8 
4a. 8 




a.o 
a.6 


46 58 
61 14 


35.1 
9." 


— 


a.b 
?-7 



n 
—20.9 

-38.5 

— 3o.9 

-3i.4 

-34. a 

— 5o.a 
—3a. 3 



27 6 
0' 21. 2 

I •!=— If067 

ö = — 0.094 
m = -f 0.953 



üliTzeit Bar. 

a3*56"* 2 7. "5 3 9 

a8 

1 i4 a7,5a9 
1 53 a7.5o9 



38. a 
3o.9 

54.5 
.3a. a 



Therm. B. 
inn. AnsB. 

+ 8.'3 + 5.^4 

+ 5.3 

+ 8.0 + 5.a 

+ 7-9 + 5.0 

Polpunkt 



a Andrem.. 
7 Pegasi .. 
t Piscium . 
ri Piscium . 
V Pisdum . 

um 0*49«* 



Ml 



9.'38 
9.3a 
i^.aa 
9.38 
9.a3 



4a^ 



8' 17. "3 
19.8 
16.9 
16.8 
16.9 



— o 9. 3i 



4» 8 17.5 



Tigl. Öang: — 0*72. 



October 29* (K) Beob. S. 



aDn.UB.D.G.LO. 
aDn.Bii.lI.C'I.W. . . . . 



i3 II 17.69 
i3 10 45.48 



• . . 



6 
5 



Kreis Ost: = -f- 0?308 — p. 



Toin Jahre 1868- 



43 



1868 






Mittel 

der 

F&dea 



Corr. 

des 

Instr. 



a 



,4 



Mittel 

der 

Lesnngen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



October 30. ($) Beob. S. Kreis W. 



C Pegasi . . . 
a Urs.maJ .U. C 
a Pegasi . . . 
f.l ailYl38 
f.I.GCUmi5 



o FisdoiD. 
a Androm.. 
d Urs, min. 



Am« 
aa 35 lo . 4> 

55 43.39 

58 ^9.04 

93 ao 35.53 

39 7.00 

5a 49.81 

i 53.88 

1 i3 37.33 



+ 



« 




0.65 


9 


4.«« 


10 


0.80 


10 


0.96 


'j 


0.98 


7 


0.41 


6 


i.3a 


1 1 


86.70 


3 



38 a3 48.6 



34 a 45. a 
«9 a6 . . . . 
a8 5i 38.5 



ao 1 1 
« . . . 



5.3 



II 



II 



— 3.a 



+ 4^.6 



— 3.8 



+ 38.8 



— 3.a 



+ 3I.7 



— 3.8 



+ ai. I 



W 10.2 
W 21.8 

a Urs. min. 
a Urs. maj. 



36.0 
0' 24.5 

fi = — 1?779 

« = --0.321 
m= + 1.059 



C Pegasi . . . 
a Pegasi . . . 
<o Piscinm . . 
a Androm. . . 



Ubrzeit Bar. 
aa*a5"' a7."7i7 

a3 9 

o 9 37.713 

1» + « 

— o'"i4.»36 

1443 

14. 5i 

14.^6 



Therm. 

inn. ftnss. 

+ 6."6 + 4.'6 

+ 4.7 

+ 6.3 + 4.7 

Polpnnkt 
48 33' 38/6 
a8.i 



. • • 



^7.7 



um 



a3'«aa"* — o 14.39 



48 33 38.1 



Täglicher Gang: -^ IfOl. 



NoTemb er 2. (C) Beob. S. Kreis W. 



f. 1. Uli 50. 
f. L dlTI 25 
W.Z. CCUIIY30 
a Pegasi . . . 
f Piseium . . 

W.I.€UfTl38 
i Piscinm. . . 

f.l.IUTU151 
f Ur8.maj.D.C 
«0 Piscinm . .- 

f. L cm 106 
d Androm... 
f. I. CCIIIII 78 
f I. IIUY 73 

f. L ccuni 5 

a Urs. min. . 



33 18 ao.86 

38 43.00 

5i 19.87 

58 3a. i3 

a3 10 39.89 

ao a8.4o 

33 30.35 

36 33.30 

47 6.53 

5a 5a. 65 



56 



io».95 
I 55.73 
6 ... .. 



ai 3i .43 
33 



I i3 a6.33 



+ 



0.74 
0.86 
0.87 
0.71 
0.29 

0.85 
0.45 
0.74 

a.58 
0.48 

0.83 
1 . 16 



— <».79 



— 73.18 



9 
6 

9 
10 

1 1 

10 
8 

4 
10 

8 



I o 



1 1 



4 



3a 56 4o.a 
38 54 4.5 

38 38 53.0 

34 3 4^.0 
45 58 33.1 

39 35 43.0 
43 37 37.3 
3a 56 30.9 



43 34 91.9 

3o a6 3i .0 
ao II 5.6 
a8 3i 38'. I 
3i aa 53.9 
38 54 36.3 



a.8 
0.6 

»9 
1.3 

3.0 

3 .0 
1.5 
3.0 



+ 36.4 
+ 3o .6 

+ 3.0.5 
+ 38. o 

+ 58. a 

+ 3«. 7 
+ 53.6 

+ 36.4 



— 0.9 

— «.4 

— 1 .0 

— 0.4 

— I . I 

— 0.7 



+ 5t.4 

+33.0 

+ 30.6 

+ 30.5 

+ 34.3 
+ 3i.o 



44 



Beobachtungen am Meridiankreise 



1868 



• 

M 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

des 

Instr. 



I 

a 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Reff. 



W 7.2 

W 17.4 

a U%8. min. 
Y Urs. maj. 



O 36.6 
0' 26.2 

« = - lf454 

c = — 0.321 
«=4-0.376 



a Fegasi . . . 
T Pbdum . . 
t Pisdum... 
o> Piscium . . 
a Andrem.. . 



Uhrzeit Baf. 

aa^iü'" a7."76i 

a3 36 37.768 

o i3 

o 4> «7.764 



w 



nm a3^3a'» — 



7/53 
7.56 

7.37 
7.31 

7.3« 



Therm. B. 
inn. ftuss. 

+ »c.*6 + 9.^9 

+ ««.* + 9.9 

+ 9.9 

4-11.4 +*o. « 

Polpnnkt 
48* 33' ...". 

«9 7 

a8.7 

3o.5 



7.4« 



48 33 39.5 



T»gL Gang: — IfOl. 



November 10. (d*) Beob. S. Kreis W. 



6 Aquarii . . 
f. 1. GIITl 2d 
aUrs.maj.D.C, 
Y Piscium . . 
x piscium . . 



f.zmYiiisi 

a> Piscium . . 
a Andrem. . . 
Y Pegasi . . . 
f. L nun 114 

f. L UliU 126 
a Urs. min.. 



Am« 
aa 10 19.68 

38 5o.94 

55 54. a5 

a3 10 47.58 

ao 38.07 

36 30.84 



53 


0.38 


a 


3.8a 


6 


55.48 


37 


7.08 


4a 


31.84 


I i3 


56.94 



O.Ol 

— I .o5 
+ 4.66 

— 0.41 

— 0.4a 

— 0.89 

— 0.54 

— «.49 

— 0.86 

— 0.93 

— 0.91 

— 98.54 5 



5 

4 
10 

1 1 

1 1 

10 
1 1 
1 1 

9 
5 



// 



a8 54 5.5 



45 58 3o.8 
48 o 7.1 

3a 56 19.9 
4a a4 3o .8 
ao II 4*4 
34 5 3a. 7 
3i 54 35.8 

3a 18 56.4 



// 



- 0.5 



+ i .0 
+ 0.7 

— 1.3 

+ '-5 

— 0.7 

— 1.3 

-f o.« 

+ o. I 



+ 3i.. 



+ 59.7 
+63.7 

+ 37.« 

+ 5a.4 
-j-ai .0 

+ 38.8 

+ 35.7 

+ 36.3 



W 9.4 
W 19.0 

a Urs. min. 
a Urs. maj. 



39.6 
0' 30.2 

n = — 2*067 

= ^0.321 
in = + 0.959 



Therm. 



Uhrzeit Bar. inn. ftuss. 

aa*i8"' a7."349 + 4."4 + «•'7 

aa 48 + a.5 

a3 a4 37.349 + 4.1 + a.5 

o i5 + «.4 

o 5o 37.353 + 4." + «-o 



■M 



Tom Jahre 1868- 



45 













a 




■^^^ 


^"" 


/ 












« 








, 


1868 


2 


Mittel 
der 


Corr. 
des 


■3 

• 


Mittel 
der 




Corr. wegen 








O 


Fftden 

• 


Instr. 


a 


L e s u n 


gen 


Libelle 


Refr. 












i8 














m + m 






Polpunkt 




Y Pisdum .. — o^^aS/Sa 




48' 33' 3a.'a | 




K. Pisdum . . a5 . 17 






3o.4 




10 Pisdnm . . a5.o5 






3i.3 




a Andrem . . a5. i4 






3o.7 




Y Pegasi a5.3a 






ag 6 


nm a3*56'" —0 a5.ao 






48 33 3o.8 


T»gl. Gang: — Of97. 










Norember 20. ($) Beob. S. Kreis W. 












A m 


t i 


f 




/ 




H 


tt 


ät 


( Pisdum... 




a3 33 


46.69 
a6. ag 


— 0. 5a 


10 


A • ■ a 










W.Z.CmilI45 


. • . . 
. • • * 


39 


— i.ia 


8 


a8 5i 


9 • 

33 


.8 


+ 0.5 


+ 3a.a 


YÜrs.ma].U.C. 
(D Pisciom . . 




47 
53 


aa.8i 


+ 3.73 
0.56 


1 a 












. • • . 


9.39 


9 


• • • • 

4a a4 


• • 

16 


• • 

.8 


+ "i',e 


+ 53.5 


a Andrem. . . 


• • • . 


o a 


ia.8o 


— 1,60 


8 


ao 10 


59 


.6 


+ 0.6 


+ ai.5 


Y Pegisi . . . 


• . • . 


7 


4.o5 


— 0.9a 


1 1 


34 5 


aj 


.5 


+ 0.6 


+ 39.6 


W.Z. CIIUI 464 


. • • 


46 


56.33 


— ..14 


10 


ag ag 


34 


.4 


4- ^.0 


+ 33.1 


a Urs. min.. 


> . . V 


1 i4 


10. a3 


— 107. i3 


3 


• • • • 


• . 


1 • 










• 




' 










Therm 


L R. 


W 26.8 27.2 


Uhrzeit 




Bar. ftuss. 


W 14.2 0' 38.1 


a3*a3** a7."8ii 




+ 


a\o — i\e 




a3 58 




. • 


... — 1 .6 


; SS: IS: 1" = -»•«* 


a8 a7.8aa 

1 I 




+ 

• • 


1.0 —1.7 
... — 1.3 


e=z ^ 0.321 










m = + 1.717 


m 4-« 






Polpunkt 




t Pisdum... -i-o~33.'9a 




48- 33' ,..". 1 




a> Pisdum.. 34. 1 3 






a8.i 




a Andrem . . 34. 1 3 






a8.a 




y Pegasi... 33.98 






»7.1 


um a3*54"*— 34. o3 






48 33 a7.8 


TSgL Gang: — 0?88 

1 








• 



46 



BeobachtungeD am Meridiankreise. 



1869 



w 

u 



Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 



a 

Et. 






Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. vegen 



Libelle 



Reff. 



December 7. (C) ^^^' ^' ^^^ ^* 



flL Urs, min. 




7) Pisciuni 




W. Z. CllIT 2 
f. Z. CIIIY 29 
a Arietls . . 




^ ® 1867. 
67 Ceti . . . 


8.9 


5» Ceti.... 

^ / 18b7 I. 
S Urs. min. Ü.C. 


« . • • 

.... 







m 



i3 

36 

49 
o 



t 
ao. 56 

18.56 

13.7a 

55.11 

37.9a 



6 ao.91 
II 16.68 
aa 1,90 
38 34.07 
5i 45.37 



+ 



53. o5 
0.58 
0.68 
0.67 
0.76 

0.49 
o, ao 

0.45 

0.4« 
4.73 



5 
10 

9 
10 

8 

8 

6 

1 1 

9 
10 



e i 


II 


u 


II 


33 34 


18.5 


+ a.7 


+ 36.5 


a8 36 


43.9 


+ 3.0 


+ 3i.o 


29 9 


9.5 


+ 3.0 


+ 3I.8 


a5 a4 


7.a 


+ 3.a 


+»7.« 


38 3i 


45.0 


-- 3.5 


+45.4 


55 i5 


a6.9 


+ 3.5 


+80. a 


40 »a 


3.6 


+ 5.5 


+4«. 5 


3 ai 

. • * . 


i3.3 

• • • • 


+ ö.' 


+ 3.3 



W 21.0 
W 32 4 



25.2 
0' 13.6 



ec Urs. mm. ( 

ß Urs. min. (** """ 



— Of 962 



« = — 1.321 
«• = + 1.565 



Uhrzeit Bar. 
i*aa»* a7."55a 

I 55 

a 16 

a 43 27.590 



IQ Piscinm . . 
a Arietis . . . 

67 Ceti 

5* Ceti 



^o"»49.'53 

49.44 
49.5a 

49.58 



Therm. R. 
inn. Anss. 
+ 9.-0 + 8.*'3 
+ 8.0 

+ 7.9 

+ 9.0 + 7.8 

Polpttnkt 

48' i5' 6."i 

5.8 

5.3 

8.5 



TAgl. Gang: — lf63 



uma'^ o'" 



— o 49.5a 



48 i5 6.4 



1869 



J&nner 18. (C) Beob. S. Kreis W. 



IQ Tanri ... 
Y^ £ridani . 

t Tauri 

^ @ 1866 
i Anrigae . . 



S Orionis . . . 
^ ® 18G6 . 
* @ 18o-6 . 
8 Urs. min. O.e. 



• * • • 



3 4' 10. 3o 
54 ai . 74 

4 a3 a5.8i 
35 81.97 
5o 56.45 



5 a 



I 
36 

39 



46.4a 
31.89 
54.95 



616 1 .90 



+ 



i.a3 
o.^a 
I . la 
1.33 
1.83 



— o,3o 

— 0.94 

— 0.95 

+ 43.19 



t I 

9 
8 

9 
i3 

to 

1 1 

8 

6 



a4 5i 1.3 
6a a4 34.5 
«9 39 33.4 
a4 59 4«. 7 
i5 35 4<*.a 

48 56 ai.a 

33 a4 

3a 58 ia.3 



— 3.a 

— a.5 

— 1.3 

— ».4 

— 1.7 

— 3.6 



a.o 



+ a8.4 
--117.3 

--35. I 

--a8.6 

+ 17.0 

+ 7«. 7 



+ 40.0 



von den Jahren 1868 and 1869. 



47 



1869 



CO 

M 

o 



Kittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 



a 






Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



W 40. 2 
W 27.4 



O 18. 
(y 31.0 



5 Urs. min, I ««.*.a 

i Anrigae J» = ^ 2-2*0 

= — 0.321 
m = + 3.il5 



Uhrzeit 
3* 33 

4 
5 



43 



5 



»7 
55 



Bar. 

* a8."o87 
a8.o89 

aS.ogi 



17 Tanri . . 
7^ Eridani 
e Tanri . . 
c Anrigae. 
9 Orionis . 



m -f« 
— «"• 2 6/85 
«6.76 
a6 19 
96. 12 
26.62 



Therm. B. 
inn. luss. 

— 4/5 — 6/8 

— 4.7 — 7.0 
—6.9 

— 4.9 — 7.4 

Polpnnkt 
48* 33' i4."i 

• 4.« 
i5.i 

12.8 



um 



4* 98^ 



— 2 26. 5 1 



48 33 14.1 



TftgL Gang: — 2*74. 



Februar 14. (0) Beob. S. Kreis W. 



c Anrigae. . . 
S Orionis . . . 

^ ® 1866 . 
a Orionis . . . 
^Un.min.D.C 



W 33.6 
W 20.2 

d Urs. min. 
c Anrigai) 



• • • • 



h m $ 

4 52 21.43 

5 29 11,76 
4i 20. o3 
5i 57.82 

6 17 47.20 



, 


9 

i.3o 


i3 


— 


o.3i 


10 


^^^ 


0.72 


6 


— ■ 


o.5o 


9 


+ 


»9.26 


4 



i5 35 3o.7 
48 56 10. I 



+ 5.3 
+ 5.5 



32 58 0,2+ 6.1 



4> 9 89.2 



+ 6.0 



+ 16.0 
+ 66.1 

+ 37.3 
-|-5o.3 



13.« 
0' 26.5 



i"= 



tf = 



— If4l6 



Uhrseit Bar. 
4* 49"* a7."8oo 

5 4 ...... 

5 57 27.772 






Therm. R. 
inn. Aoss. 

+ 6.'2 .. .".. 

+ 4.4 

+ 6.9 + 5." 



— 0.321 
= + 2.119 



c Anrigae... 
2 Orionis . . . 
a Orionis . . . 



m -f- « 
•3" 52/01 

52.23 
52. 16 



Polpnnkt 



48'* 33' 



10. "2 
12 5 
12.0 



um 5* 24"» ^3 59. i3 



48 33 11.6 



TagL Gang: — 3f 17. 



48 



Beobaalitangen am Meridiankraite 



1869 




aÜrs.min LW. 
aürs. min. 1.0. 



Mittel 


Corr. 
des 


1 


Mittel 
der 


Corr. wegen 


der 






Fftden 


Instr. 


? 
e^ 


Lesungen 


LibeUe 


Be£r. 


[) Beob. S. 










h m s 
t i5 4^.7« 


t 
• • • • • . 


4 




ii 


/' 


I i5 I I .37 


• • • • • 


5 









Kreis West 
W 33.5 12.4 

W 21.8 (y 23.0 



Kreis Ost 
W 25.0 19.6 

W 83.9 0' 10.4 



Kreis Ost « = + Of 299 — * p 



Kreis Ost 



^ @ 1866. 
S Orioois . . . 
-^ (69) 1866. 


» • • • 
• • • • 


d Orionis . . . 
f. I. LUV 88 . 

V Orionis . . . 


. . • ■ 
• • • • 


W. 1. LI 487 . 
$Urs.min.O.C 
Y Greminorum 
<>1 CoDhei . . 


> • a * 
• • • . 

. . ■ ■ 







I 



5 i3 a3.98 
ag aa.ao 
38 7.3o 
5a 8.39 
58 1.93 

6 4 9.a7 
II 53.16 
18 i5.6a 

34 ia.9» 
4a 43.58 



+ 



o.o3 
o.3o 

O.Ol 

o. i5 
o.o3 



+ o.oa 

— o.o4 

-f 13.00 

O.Ol 

— 16. oa 



5 
10 
10 
1 1 

8 

10 

10 

6 

9 
4 



56 39 

41 44 
57 17 

49 3i 

59 37 

56 55 
59 56 



58 38 



W 34 
W 22.6 

51 Cepbei . . . 
8 Urs. min.. 



10.6 
0' 22. 

|« = — lf062 



c = 



+ 0.286 
+ 1.973 



Ubrzeit 


Bar. 




um. 




5* 


ao"* a7."7a6 


+ 9.' 


'7 


5 


is 






^ 


6 


a3 27 


.7^1 

m + « 


+ ■0. 


.0 


8 Orionis . . . 


_4« 


3/33 




a 


Orionis.. . 




3.3o 




V 


Orionis . . . 




3.3i 





Therm. R. 

Auss. 

+ 7.* 
+ 7.3 



um 



5A 48*» _4 3.3i 



Tftgl. Gang: — 3f85. 



Tom Jahre 1869. 



49 




Corr. vegon 



Libelle 



Refr. 



Februar 18. (2|.) Beob. S. Kreis 0. 



^ ® 1866. 
8 Orionis . . . 


• • • • 

• « • • 


e Oriouis . . . 


■ * ■ 


^ (^J 1867 . 
a Orionis ... 


* • • 


W. L Llir 88. 
V Orioois . . . 


* • • • 

• 


f. I. LIYU 1 . 
8(7r8.n]iiuD.C 


• • • • 

* • • • 


fi Geminor. . 


" • • • 



5 i3 ti7.99 
^9 a6. o I 
33 40.96 
40 54.45 
5i ia.19 

58 5.46 

6 4 13. > I 
13 54.9c 

18 33.09 

19 9.85 






+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

4- 



f 

O . 06 
o . 3o 
o . 3 I 
0.14 
0.17 

O.Ol 

o . o5 

0.01 

10.70 

0.07 



8 

I I 
8 

lol 

8 

I I 
I I 

4 

I I 



o / // 

56 38 55.8 
4> 44 5i.3 
40 5 I 34.1 
68 35 6 6 



u 

a.o 

o 6 
o . 2 



II 



59 37 14 4 
56 55 17.4 
59 ai 40.8 



64 4a 56.5 



« -7 
I . «' 
o o 



38.4 
-65.0 
-67.3 
— aa.8 



— 1.5 



—34.3 
— 38.1 
-34.7 



-27.7 



W 24.1 
W 35.6 




0' 



22 3 
10.7 



8 Urs. min. 
^ Gero in. 



i"= 



Ulirzeit Bar. 
S'» o« a7/'&54 



— Of 929 



5 45 



6 9 

6 aj 37.578 



4; = -h a.2'i6 

« = -1- 1 913 



Therm. B. 
iun. cluss. 

+56 

+ 54 



+ « 



S Orionis ', . . 
t Orionis . . . 
a Orionis . . . 
V Orionis . . . 
|t Geminor. . 



-4"* :.*«5 

7 .o3 
7.a3 

7. «9 
7.i8 



Folpuukt 
4*'^ 7' 53".3 



54.3 
53.9 



um 



5" 5a 



IM 



4 7.16 



4) 7 53 8 



Tägl, Gang: — 3?85. 



4. M&rz i%) Beob S. Krei« 0. 



X Urs. min. C. 
s Hydrae . . 
f. L LITUI m 
Q Urs. maj. . 
f . L LH 9 . . 



s Leonis. 
V Leonia 






7 58 38.95 

* 44 54.99 

9 19 14.00 

ig 11.5; 

34 59.48 

43 3o . I a 
58 aa.33 



+ 68. I 5 
-j- o . 10 

— o ,o5 

— 1.57 

— 0.04 



+ 



o. 4o 
o . o5 



3 
10 

9 
i3 

I o 

I I 
I 1 



49 
59 



a 34.7 
17 33.7 



+ 5.7 

+ 4.a 



5 a . a 
35,8 



58 59 



66 3o ^6,1 



+ 3.8 



— a6.3 



Ann. d. Wien. Sternvr. 8. Folge XVIl* 



4 



50 



Beobachtungen am Meridiankreise 



1869 



a 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

dei 

Instr. 



8 



'S 



Mittel 

der 

LetuDgen 



Corr. wegen 



Ubelle 



Befr. 



W 37.0 
W 26.2 



15.7 
0' 26.4 



X Uri. mio. 
6 Un. maj. 



|f» = — lf583 
e = + 0.286 



ührzeit Bar. 

8*37« !i7."549 

9 6 

9 5o 37.553 



t Hydrae... 
6 Urs. maJ. . 
t Leonit . . . 
IC ' Leonis . . . 



— 5 



m 4- * 
4/00 

4.00 

4. 10 
4.o5 



Therm. B. 

inn. anas. 

+ I.-3 — L^o 

— i.« 

+ 0.7 — 1.4 

Polponkt 
4a*7'57''.er 

• . • • 
57.3 



um 9 31" — 5 4.04 



4a 7 57.1 



Tagt Gang: — 3?98 



M&rs 6. ($) Beob. 8. Kreis 0. 



f. 1. Lim 3 . 

f. L LIT 44 . 




XUrt.min.O.C 
f. 1 LUl 8t . 

VI Cancri ... 




e Hydrae . . . 
( Urs. maJ. . 
83 Ca&cri . . . 








f. L ULI • . . 




e Leonil... 


• • • • 



k m 

1 4» 

48 
58 

59 
3o 



8 



•7.^7 
14.00 

37.03 

10,70 

16.59 



9 



44 58. 80 
55 33.5o 
16 48.96 
36 17.33 
35 3.3i 

43 33.91 



— o . 1 3 

— o. i3 
+ 74.45 

O. II 

^ o.aS 



+ 



+ 



o.ao 

1.44 

0.16 
0.68 
o.ii 



— 0.37 



1 1 
1 1 

a 

10 
1 1 

1 i 

I I 
10 

I I 

9 
9 



• i 

59 a7 

59 ao 


u 
a3.6 

54.7 




M 

3.8 

3.3 


1 
—35.4 

—35.5 


58 57 
63 1 

49 a 


19.0 
36.5 

33.4 


. a 


3.8 
3.5 

4-a 


—36.1 
— 3o.6 

— 5a. 


60 a3 


58.6 

M A • a 




4.0 


— 34Ü 


58 57 


«7.4 




4.5 


—36.1 













W 26.4 
W 36.2 

X Urs. min. 
t Cr«. maJ. 



26.6 
(/ 16.8 

« = — 1 830 

tf = 4- 0.286 
m = + 2.738 



Uhneil Bar. 
7*37" 37. "4a 3 
8 13 

8 49 

9 aa 

9 4« 



»7.377 



Therm. "Bt, 

inn. anss. 

+ I.-6 — o.*9 

— i.o 

— i.a 

— «.4 

+ i.i — t.4 






vom Jahr« 1869. 



61 



1 



1869 



S 



Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 



a 

o 









Mittel 

der 

Leg angen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



Y] Cancri . . 
• Hjdrae . . 
83 Cancri . 
a Hydrae. . 
e Leonia . . 



m 4" • 
—5" 7.'8o 

7.9« 
8.0-* 

8.o3 
7.9» 



Polponkt 

4»^ 7'57".4 
56. o 

56.5 



. . • • 



um 



9* 8' 



~5 7.94 



4'i 7 56 6 



Tägl, Gang: «— 3?98. 



M&rs 17. (S) Beob. S. Kreis W. 



XUrB.Tnin.lI.C 
W. t IUI 445. 
1] Cancri . . . 
s Hydrae . . . 
i Urs. maj. . 



Am« 

7 53 91 .93 

8 4 3| 07 
95 19 4« 

4o 1.4^ 

5o 96 65 



+ »o».74 

— 0.93 

— I . o5 

— 0.63 

— 9 3? 



j 
1 1 

10 



/# 



3i 37 98 . o 

97 39 44.5 

41 38 38. o 

i9| 359 59 54 4 



+ a.9 
+ I .6 

+ 4.6 



M 



+ 34.5 

+ »9.4 

-j-5o . o 



+ 9.8— 0.3 



W 13.5 35.4 
W'26.3 0' 22.4 



X Urs. min. 
IQ Cancri 



n= — 1«508 



« = — 0.445 
^ « = + 1.096 





Uhrzeit Bar. 




8*1 3«» 97."i9i 
8 56 97.901 


Tj Cancri . . 

9 Uydrae . . 

Urs. maj. 
t 


«+« 

• - 0"* 9/98 
9.8(> 

9.9« 



Therm. R. 

inu. ftass. 

+ 6."6 + 6.-I 

+ 6.9 + 5.2 

Polpnnkt 
48"33'ii."i 



10.8 



um 8''99"* -. 



9.9« 



48 33 11.0 



TagL Gang: — if06. 



April 6. (cf) Beob. S. Kreis W. 



1 Leonis . . . 
^ @ 1855. 
Anonyma . . 
T Cephei 0. C. 
P Leonis . . . 

X Urs maj. . 
tj Virginis . . 



• • • 



10 49 55 33 
54 55. o5 

11 6 9 . 1 'j 
34 99.71 


I l + l 1 1 1 


o.6i 

0.4<i 
0.45 

5.73 
0.70 

9. 00 
45 


9 
1 i 

9 

19 

9 

10 
1 1 


3? 18 97.4 
47 47 95 9 

4Ö ao 


- o.(i 
~ 1.5 

.... 


+ 43.5 
+ <?»!) 


49 56.54 
47 31.53 


33 14 3i.5 


— o.C 


+ 37.4 


19 i3 46.39 


48 98 40.9 


+ 0.4 


+64 (i 



4* 



52 



Beobachtungen am Meridiankreise 



1869 



«> 
S 

o 



Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 






Mittel 
der 
Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



W 16.7 
W 27.0 

T Cephei 1 ^ 
1 Urs. maj j 

m 



27.8 
0' 17.4 

= — 0f878 

= — 0.445 
= + 0.933 



1 Leonis .... 
ß Leonis . . . 
Y Urs. maj. . 
IQ Yirginis . . 



Uhrzeit Bar. 
io*4o*" 97''8oa 

> > io ...... 

II 5a 

19 3i ^7 .801 

m -{- w 
— o** 3a.'64 



33. a4 
3«. 35 

3^.49 



Therm. R. 
inn. fluRs. 

+ 9-*5 + 7.^8 

+ 7.6 

+ 7.4 

4- 9.2 + 7.5 

Po^pnnkt 
48' 33' i8'.'9 
17.8 

. • ■ • 
ao.a. 



um 11*37'** — 3a. 43 



48 33 19.0 



Tagl. Gang: — 1?12. 



April 10 (^) Beob. S. Kreis W. 



W. Z. LIIII 42 
^ Leonis . . . 
Anonyma . . . 
8 Hydrae . . . 
^ ® 1868 



YCephciU.C. 
^ Leonis . . 
ip Urs. maj. . 
Y] Yirginis . . 



• . 



8 



^ m 9 

10 55 a4.83 

58 54.13 

11" 6 6.45 

i3 a6.oi 

18 55.60 

34 a8.4o 

43 o . 90 

47 35.61 

la i3 5o. 86 



+ 






W 17.8 
W 27.0 



26.2 
0' 17.3 



y Cephei 
Y Urs. maj. 



) 



0?«35 



« ^ — 0.445 
«I = + Ü.75J 



9 
0.67 

0.53 

0.45 

o.3o 

0.43 

4.69 
0.63 
1.65 
0.45 



I o 

8 

I o 

I 1 

6 

i3 

IG 

8 
10 





3o 


a8 48.5 


+ 5.1 


+33 "l 


48 
6a 
5o 


i3 59.9 

35 39.5 

1 35.3 


+ 6.a 
+ 5.3 
+ 6.4 


+ 63.4 
-f-108.7 

+ 67.6 


33 

354 

48 


14 i5.7 

7 44.2 
a8 H.7 


+ 5.5 
-f 6,4 
+ 7.» 


+ 37.» 
— 6.3 

+ 64. a 



Therm. R. 



Uhrseit Bar. 
10*35"* a7,"768 

II 3 

II a8 

la 4 ^7.745 



inn. 

+ «o.*4 
+ 9.9 



äuss. 
+ 8.*6 
+ 8.a 
.+ 7.9 

+ 7-5 



X Leonis. . .. 
$ Hydrae . . . 
ß Leonis . . . 
Y Urs. maj. . 
TQ Viritinis . . 



m 4" * 
— o"37.'o4 
37.01 
36.69 
36.81 
37.0a 



Polpunkt 
48-33'...". 

9.6 
8.3 

9.0 

7.3 



um ii''35"' — o 36.98 



48 33 8.6 



Tigl. Gang: — 1»12. 



tom ialire 1869- 



53 



1869 






Mittel 

(ier 

Faden 



Corr. 

dos 

Instr. 



13 



« 
N 



Mittel 

der 

Lesuagen 



Corr. wegen 



Libelle 



Kefr. 



April 11. (0) Beob. S. 



aüra.m K.W 
aUrs.ni. K.O. 






• • • • 



h m t 
I II 37.74 

I 10 59. a I 



*t 



Rreis West 
W 28.0 14.0 

W' 16.0 0' 25 8 



Rreis Ost 
W 25.5 12.2 

W' 16.0 O' 21.1 



Kreis Ost: « = + 0*432 — p. 



April 12. ((C) Beob. S. Kreis 0. 



X-Leonis 

Anonyma . . . 
XCepheiü. C. 
ß Leonis . . . 
7 Urs. maj. . 



10 58 54.75 

1 1 6 7.45 
34 36.43 
43 3 . O 'J 

47 35. >4 



W 17.0 
W'25.2 

Y" Cephei 
y Urs. maj. 



O 20.2 
0'12.1 

n = — 0'095 



e 
m 



+ 0.418 
+ 0.430 



Tagl. Gang: — 0f42. 



+ 
+ 

+ 
+ 



0.41 
0.4^ 

1.43 
o . 40 
0.59 



I I 
10 
i3 
10 

9 






Uhrzeit Bar. 
io*5o"* a7/'88i 
11 5o 37.883 









4^ «7 9.6 


- 5.9 


—63. 3 


57 36 53.0 
96 33 36.0 


- 4.6 

- 4 7 


— 36.4 
+ 6.» 



X Leonis , . . 
ß Leonis . . . 
Y Urs. maj. . 



m + # 

o"» 38.'73 

38.85 

38. 60 



Thenn. R. 

inn. aass. 

+ i4.*'9 +i3.'o 
-^ i5, o +i3 . 3 

Polpaukt 

4^* «' ...". 

»9 
a. I 



um I i"3o"* — o 38. 7J 



4^ a «.& 



54 



Beobaohtangen am Meridiankreise 



1869 



S 

w 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

des 

Instr. 









Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Reff. 



April 14. (S) Beob. S. Kreis 0. 



p Leonis . . 
1 Leonis . . . 

w. z. um 42 

d Leonis . . 
h Hydrae . . 



• • . • 



XCepheiü.C 
(3 Leunis . . . 




h m • 

10 a6 34-^y 
43 a.a3 
55 36. o3 

11 7 48-1'^ 
i3 37.91 

34 38. 80 

43 a.5i 






o 46 
0.48 
o. 5'i 
0.53 
0.37 



— a.89 
4- o.5o 



V 
I I 

I I 

I I 

9 

I I 
I r 



• t »i 


u 


i/ 


53 33 59.3 
60 13 23.0 


— "7 

- 1.5 


-4^. -3 
~ 33.7 


38 5 39.3 


— 1.5 


—106.7 


57 36 54.0 


— 3. 1 


—36.5 



l 



W 19 3 


18 








Therm. B. 


W'28 2 0' 9.0 






Uhrzeit Bar. 


inn. &OSS. 


So« |-= +0-245 




10 
1 1 
1 1 


f^ • • • • • 
47 37.699 


+ .4.-9 +.3.*3 

+11. 8 

+ 14.3 +11.4 


m SS - 


- 0.418 

- 0.395 


p Leonis . 
1 Leonis . . 




— o'"39.'6i 
39.71 


Polpnnkt 

43 • .. . 

6 1 




l Le>nis . 




39. 4i 


.... 






l Hydrae. 
3 Leouis . 




39.^1 
39.44 


5.» 

5.1 



uiu » i 



h 3,« 



— o 39.56 



4i 



5.5 



Tigl. Gang: — 0f45. 



April 27. (cf) Beob. S. Kreis O. 



p Leonis. . . . 
X Leonis . . . 
J(i @ 1868 . 
if @ 1868. 
V Leonis . . . . 



Y CepheiD. € 
ß Leonis . . , 

Y Urs. maj. , 



8 



. . • 



10 a6 4^ 6<i 

S9 

11 i5 



3.7Ö 



55.37 

19 5.70 + 

3i 3.o3+ 



34 5o.83 
43 «o. 76 
47 4^.03 



-- 0.58 
0.55 

o. 4«> 

o .40 

0.4-» 

5.74 

0.68 
».99 



+ 
+ 



9 

I o 

8 

n 

8 



I I 

9 



5i 

49 

40 

4o 
4« 



48 
53 

49 

31 

44 



56 7 
48.8 
54 6 

4.9 
«8.» 



57 8 33.8 
96 14 56.8 



+ I .0 

— 0.8 

— 0.9 
- 1.3 



1 .0 
1 .0 



-44.» 

-47.5 
- 65.3 
-66.4 
^63,3 



— 36.5 
+ 6.3 



Tom Jahre 1869* 



55 



1869 



8 
O 



Mittel 
der 

Fäden 



Corr. 

des 

Instr. 



a 



1 



Mittel 

der 

Les ungen 



Corr. wegen 



LibeUe 



Refr. 



W 32 5 
W 24.8 

Y Cephei. • . • 

Y Urs. inaj. . 



4.5 
O' 12.3 



fS=:4.0f908 



+ 0.418 
+ 0.299 



Uhrseit Bar. 
io*3a* a7-'^79a 
II a 
II 53 a7.797 



•••••• •••■j 



p Leonls ... 
X Leonii. . . . 

V Leoni«.... 
P Leonis.... 

Y Urs. maj. 



—0*47. '«9 
48 Ol 

47-9^ 
47 -9« 



• • • • 



Tberm. R. 

Um. ftass. 

+ 15."! +i3'*o 

4-ia.6 

4-i5.o +*«.9 

Polpunkt 
4i*49'53.''o 

. • • • 
33.8 
34.8 
3a. 9 



ll*lO' 



— o 47.95 



41 49 33.6 



Tigl. Gang: •* Of43. 



Hai 10. (C) ^^^' S- ^^* ^' 



Tirginis . . 
aürs.iiiin.U.G. 
W. L mi II. 
12 Urs. maj. 
f. L UITI U 

X Tirginis . 
a Bootis . . 



• • • 



• • • • 



•• 



. • 



k m 9 
i3 4 SL.i9 
la 35. ao 
17 13.78 
43 15.70 
5i 18. ao 

55 53.93 
§4 to 35.55 



+ o.3i 

— 71.11 

+ «.84 

+ a.ai 



+ 
+ 



«.4: 
0.93 



1 1 

4 
9 

I o 

5 

10 
10 



• tu 

37 18 56. 


- 1.5 


-;3.. 


59 5 46.1 
9a 6 17.0 

60 a8 .... 


- 1.3 


—33.5 
+ «.7 


44 19 ^».6 

6a 33.9 


— a.a 

— 1.8 


— 57. 1 
— »9.7 



W 


26.9 7.8 
33.4 0' 1.2 


a Urs. 
1] Un. 


^[•s=+l?311 


\ 


«=s+ 0.418 
«r=+ 0.244 



8 Virginit . . 
IQ Urs. maJ. . 
f Yiiglnis . . 
a Bootis . . . 



ührxeit Bar. 
i3* o"'a7/'343 

■4 i5 37.335 

- o'"54.*io 
53.80 
53.19 
54 9$ 



3*43« _ o 54.01 



Thenn. B* 
Inn. iuss. 

+ «ß.*4 +*3.«6 
4-16.3 +i3.6 

Polponkt 
4a*8'7.''5 
8.a 
• • • 
7j_ 

4a 8 7.7 



Tigl. Gang: — > 0?62. 



56 



Beobacbtungen am Meridiankreise 



1869 



«> 

CO 

o 



Mittel 

der 
FAden 



Corr. 

des 

Instr. 



a 

TS 

m 

es 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libeüe 



Refr. 



Mai 12. ($) Beub. S. Kreis 0. 



12 Can. Ten. 
W. l LIIT 4G 
aUrs. min.r.C 
W. L LIXY 70 

C Virginis . . 



a Bootis, 
p Bootis , 



8 '^ 



9^ 



fi 5o 48 Q^ 

i3 4 16.76 

I a 7.4» 

17 I 5 , ü 8 

a8 57. 3i 

14 10 36 91 

.17 6 81 






+ 

I 

^ 

+ 
+ 



I.Ol 

o . 6'i 

4«. 98 

o . 63 
0.4Q 

0.65 
0.84 



i3 

I u 

4 
9 

8 

1 I 
i3 



t 


i* 


i 


ii 


Sg 








•^ ir 








59 56 












• 














1 







W 18.» 
W Ij; 4 



18 
0' 14.8 



a Urs. min. ) 

> M — ^ 



12 Can. Ten.) 



« = + 0*588 



r = + 0.418 
w» = — 0, 487 



12. Can. Ten. 
C Virginis . . 
a Bootis .... 
p Bootis . . 



-o'"55.'i4 
55.30 

55. o3 

55.13 



um 



• 3*44 



m 



— o 55.1a 



Tägl. Gang: — 0514- 



Mai 28. ($) Beob. S. Kreis O 



a Bootis .... 
p Bootis .'. . 
W. X. LlÜill 75 



ß Urs. min. 
^ Bootis. . . 



p Librae . . . 



• ■ • 



7.5 



i4 10 39.85 

37 9.43 

37 30.69 

5a I . if) 

59 43.34 

1 5 10 57 . 5o 

aa 4 ^^ 



+ 

+ 



-h 



1 . 03 

1.45 
0.95 

7.40 

I . 3o 



+ 0.17 



1 1 
1 1 

9 

I o 
I I 

I I 
i I 



59 48 . 



69 36 43.3 



33 
33 



6 13.9 

7 ^4.5 



+ 3.5 

+ 4.7 
+ 40 



30. 6 

83.8 
83.8 



YOm Jahre 18C9> 



59 



1869 


9 


Mittel 

der 

F&den 

• 


Corr. 

des 

Instr« 


a 

4. 

fei 

-6 


Mittel 

der 

Lesungen 


Corr. wegen 


Libelle 


Befr. 


ß 
ß 


W 22.8 7 1 
\V'18.4 O 11.3 

Urs. min | , .,.«* 
Librae j«=+i?o94 




Therm. R. 
Ubrzeit Bar. inn. ftoiis. 

i5* 5« ..." \ +«7.''5 

i5 »9 37.446 +19.9 +«7.3 




m = — 


0.418 
1 038 


a Bootis . . . 
p Bootis . . . 
^ Bootis . . 
ß Librae . . . 


.— o-'SS.'S; 
58 38 
58. 09 
58. 4i 


Polpunkt 

4t" 58'...". 

• • . • 
46.3 
46.6 












am 14*41'" 


58.33 


41 58 


46.4 1 



Tagl. Gang; — 0f07. 



Juui 4. ($) Beob. S. Kreis 0. 



Am« 

«4 44 37.9^ + 

5a 1,50+ 

59 48.43 + 

i5 -aa 6.80 -j- 

3o 6 ;;a -[- 

54 59.43 

16 II a3.43 

aa aa.89 

37 6.54+ 

37 19.57 + 

43 17.06 + 

46 19.11+ 



et Librae 




5 Urs. min. . 


• • • * 


1 

tp Bootis . . . , 


• * • • 


SISB« SM. MS. . . 


9.0 


a Cor. bor. . 




• 

AnoB. Var.. . 


9.3 


W. 1. Llllin » 


• • . • 


a Scorpii . . . 


* • • 


W. L LIIII U 


• . • » 


C Herculis . . 


• • • 


W.tLUIIT64sef. 


• • • 


f. I. LUIIT 7i 


. • • 






o . o3 
6 91 
i.a3 
ü 19 
I . au 

« «9 
o.9'i 
o . 3o 

0.90 
I .40 

0.93 
0.93 



9 

9 
I I 

I I 

6 

9 

8 

6 
8 



36 3o 53.3 



69 36 5i . o 
33 6 59.7 
69 8 40.4 

68 16 46.6 
60 534.0 

i5 53 4/ • ^ 

59 34 

73 49 38.0 

60 9 46.3 
60 17 38.8 




W 25.4 9.7 
W'29.2 O' 6.0 



ß Urs. min. ( ^ 

a Librae 



I n = +1 !458 



« = + 0.418 
m = — 0.359 



Uhneit Bar. 
a*56»' 37."648 

l5 30 

f5 46 

16 19 

16 55 37.654 



Therm. R. 

inn. fluss. 

+ i5.'*9 +13."» 

+13.3 

+13. O 

+««.? 

+ i5. o -j- I 1 .7 



fi8 



Beobaehtnogen «m Meridiankreise 



1869 



S 



Mittel 

der 

Fiden 



Corr. 

des 

Instr. 



o 
•o 



ja 
as 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Befr. 



o2 Librae .. 
4» Bootis. . . . 
a Cor. bor. . 
a Seorpii . . . 
C Hereolis.. 

nmiS* 39* — o 58. o5 



— o~68.*i8 
58.13 
57.85 
57.81 

58.!i6 

/ 



Polponkt 

4i*58'49.''« 
5o.8 

5o. 1 

5o.7 

49.» 



4i 58 5o.i 



T&gl. Gang: -f 0f02. 



Jnni 9. (S) Beob. S. KreU 0. 



3 Urs. min. . 
<|i Bootis. . . . 
Anonyma . . . 
a Cor. bor. . 
a Serpentis . 

9 OpbiQcbi.. 

f. L Liiinn 3* 

f. L LIIIiT ii 

f. L Liinm 41 
f. L Ulli m 



W 26.0 
W' 24. 1 



k m 
14 5a 



i5 



o.ia 

59 48.^7 

9 9.«4 
3o 6 69 

38 48.01 



16 



8 
i5 

»4 

37 
45 



a8.4^ 
5.a8 

0.4^ 

4.7' 
54.3a 



+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 



t 

7.97 
1.38 

0.36 
«37 
0.63 

0.39 
I . o3 
I .oa 

1 .04 
1 .00 



9 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

7 

7 

I o 
6 
5 



69 96 54.4 
4o 4 3o.6 
69 8 43.9 
48 5o 7.5 



38 
60 
60 
60 



38 

4^ 
16 

5a 



59 48 



48.3 

55.4 
5i.i 
16.5 

i4-^ 



a.o 

0.7 
0.7 

1 .0 

a.4 

a.3 

«.7 

4.4 
3.8 



at . 1 

66.7 
>ai . 5 

49. a 

70.4 
• 3i .6 
.3a. a 

-3i.4 
3a. 8 



6.1 
0' 8.0 



ßUrs. min. j ^^^^.^^ 



) Ophinehi 



übrseit Bar. 
14*57* a7."53i 

16 9 

t6 5i 37.507 



e =s + 418 
m = — 0.779 



^ Bootis . . . 
a Cor. bor. . 
• Serpent. • . 
8 Opblnehi. . 



— o*58.'i4 

57.97 
58. 04 

58. 08 



Therm. B. 

inn. inss. 

+ 16/4 +ia.*5 

+11. 6 

+ *5.9 +*».4 

Polpiinkt 

4i*58'49."« 

49.7 
5i.5 

5o.8. 



om 15*34* — o 58. 06 

F — I* = — ir035 
s — 3f 185 



41 58 5o.3 

L — L* =s + 2r717 

=s + 126".30 



Tigl. Gang: + Of08. 



▼ cm Jahre f860' 



S9 



1869 



o 



Mittel 

der 
Padea 



Corr. 

des 

Imtr. 



a 



ja 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Befr. 



Jnni 12. {%) Beob. S. Kreis a 



AnonymA^. . 




a Cor. bor. . 




s Serpentis . 
IL Urs. miD. . 


• # • • 


3* Scorpii . . 




5 Ophinebi.« 




W LLIIlTIUa« 
W. L LIUTIU 55 
W. 1. LIIIIT 7i 

% Ophinchi. . 









km i 




t 




i5 9 9.19 


+ 


0.37 


7 


3o 6.74 


+ 


1 .a6 


1 1 


V A A A ■ > 








49 40.97 


+ 


9.37 


6 


58 49.4s 


— . 


0. 10 


1 1 


16 8 a8.a8 


+ 


0.33 


10 


i5 4.9<' 


+ 


0.96 


5 


39 37.81 


+ 


0.96 


9 


46 18.80 


+ 


0.95 


1 1 


5a a7.o5 


+ 


0.68 


1 1 



40 a aS.i 
69 8 46.3 
48 5o 5.6 


+ 
+ 
+ 


»4 

a.5 
a.4 


—66.9 
~ai .6 

-49.4 


aa 34 a6.5 

38 38 46. a 
60 4a 56.3 
60 48 30. 
60 17 36.4 
5i 34 3a. 1 


1 1 + 1+ +: 


a.4 

i.6 

I aO 

1.5 
o.a 


— 135.6 

— 70.7 

— 3i.8 

—3», 4 
-45.0 



W 27.0 7.9 
W 29.8 0' 5.7 



C ün. inin.l 
^ Scorpii ) " 



= +lf532 

= + 0.418 
= — 0.643 



Uhneit Bar. 
i5*i5"'a7.''58o 

i5 46 

»6 a9 

16 57 a7.566 



Therm. B. 
inn. Anss. 

-f i5.*6 +ia.*o 

+«»-5 

+»0.8 

+ i3.8 -i-««.5 





" + « 


Polpunkt 


a Cor. bor. . . 


— «"57/99 


41*58' 49. '6 


a Serpent. . . 


..... 


5a. 5 


ß* Soorpii .. 


58. Ol 


53. S 


8 Ophiuchi.. 


57.93 


5a. 1 


K Ophiuchi.. 


57.80 


5i.3 



F — F» = 



um »6* 7*" — o 57.9a 

— ir043 L — L* =3 + 2r715 

— 3'209 =5= +126".24 



41 58 5i.8 



TAgl. Gang: -|- 0?02. 



Juni 26. ($) Bcob. S. Kreis 0. 



f. L UIUII 3* 
f L Ulli 25 
f. L Lllllf 74 

% Ophiuohl.. 
• Un. min. a 



. • • • 



16 5 34.51 
3o 34.78 
46 ao.66 
5a a8.9a 

17 o 34.74 



+ 0.8a 

+ 0.81 

-h 0.83 

+ 0.6a 

+ 11.7a 



7 
10 

10 

1 1 

4 



59 5o 55,0 

59 19 ia.9 

60 17 3a. 6 
5i 34 a6.a 



+ 4.0 

+ 5.« 

+ 3.8 

+ 5.0 



3a. 8 
33.6 
3a. 3 

44.9 



«0 



tieobachtangen am Meridiankreise 





* 






4) 


Mittel 
der 






1869 




Mittel 
der 


Corr. 
des 




Corr. wegen 




lO 


•6 










O 


Faden 


Instr. 




Lesangeü 


LibeMe 


Refr. 








hm» 


» 




w / /» 


ti 


H 




W I. Lim 402« 


^ 


17 38. 14 


4- 0.81 


a 


59 i5 18.4 


+ 4.5 


— 33.7 




de Herculis . . 




9 4«. 24 


+ 0.73 


8 


56 3a a.7 


4- k.o 


— 37.5 




W. l. LlllXin i1 


• 


'^i 18.84 


+ 0.81 


S 


59 33 7.8 


4- i.8 


— 33.4 




1 Ophiachi . 




39 5 1 8:k 


-i- 0.60 


10 


54 39 1.3 


4- 4.5 


-40.3 




|i Hercalis . « 




4a ao.a6 


f «.09 


1 


69 47 1 i.a 


-j- 3.a 


— ai .0 




W 29.0 


7.2 


Therm. R. 




W'24.8 0' 


11 6 Ubrzeit 


Bar. inn. 9iVLSi, 






16* 0« 


' 37/'635 +i5.'a +ia.*i 




t Urs. min. | 

n OpWuchi ..}*"" 


+ 15173 «6 4« 

17 16 


+«" .9 

+1 1.3 




= 


+ 0.418 «7 55 


••••• •••••• ( • 

37.640 - + 15.3 +10.9 




«l 


— 0.167 








m -|- « Polpunkt 






« Ophiuchi.. — 


"»59.»56 4«°58'4S''.5 






a Hercalis . . 


59.65 5 1 . a 






a Ophiuchi . 


59.38 5o.8 






ffc Hercalis . . 


59.47 49. a 




k III 
am 17 19 —0 


59.51 41 58 49 9 






F - F* =x — ir028 


L — L* — 4- 2:715 
= +126."21 






= — 35164 




T&gl. Gang: — Of 23. 






Juli 6. (cT) 

■ 


Beob. S. Kreis 0. 

1 1 






W. Z, XC 25 


• • • • 


16 3o 37.98 


+ 0.90 


1 1 


59 19 II .6 


— o.a 


— 3a. 8 




C Herculis . . 




37 »4. "3 


+ «.40 


1 1 


73 49 4'.o 


4- 0.9 


-16.1 




f. I. LIIU i%\ 




4a a4.65 


-f «.90 


3 


59 44 18.6 


4- «.7 


-3a. 3 




X Ophiachi.. 




5a 3a. a5 


+ «.67 


10 


5i 34 a5.7 


4- >.3 


-43.8 




• Urs. min. . 
W. L XCYU i . 




17 a5. la 
48 3o.i6 


+ 13.87 
+ 0.89 


8 
10 










59 i5.4 


- 0.5 


—33.3 




f. I. XCT 8 . . 




55 5a . la 


-- 0.90 


1 1 


59 39 38.4 


— 1.8 


— 3a. 7 




W. S. LIUII 5S 




18 1 a3.6i 


- 0.94 


5 


60 5i 416 


— a.3 


— 3o.9 




W. t LIIUI 94 




14 46. 16 


+ 0.94 


4 


60 56 47.9 


- 4.9 


— 3o.8 




W. I. ICf 79 . 




aa 38.86 


+ 0.90 


1 1 


59 a5 47.6 


— 9.5 


—3a. 8 




f. I. UIUI 67 




39 40.^5 


+ 0.93 


1 a 


60 34 59.6 


— 1.5 


— 3i,3 




a Ljrae 




33 33.36 


+ «.7« 


6 


80 39 54.4 


— 1.6 


- 9.4 




51 CepheiO. C 
^ Ljrae 




39 30.76 

46 «7.9» 


— 3o.o4 


4 












4- «.46 


1 1 


75 11 55.0 


'~\'.\ 


-^Wl 




C Aquilae.. . 




19 37. aa 


+ 0.79 


10 


55 39 47.4 


— 1.5 


—37.9 





Tom Jahre 1869. 



6f 



1869 



99 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

des 

Instr. 



s 

«8 



es 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr, wegen 



Libelle 



Refr- 



W 20 6 

W 25.4 



O 10.6 
0' 6.0 



Therm. R. 



51 Cephel...) 

e Urs. min. j » ~ +1M65 



«== + 0.418 
m = — 0.679 



ührzeit Bar. 
i6*47»* 27."67i 

«7 39 

18 3 

18 53 37. 683 



mn« 

+ »9."7 



+ •9.4 



&ass. 

+ «6.9 
+ 16.8 

+ «6.8 



C Hercnlis 
X Ophiuchi 
a Lyrae . . 
ß Lyrae . . 
C Aquilae . 



« -f- « 
i"* 2.'84 

2 94 
a.65 

3.64 

9.63 



Polpnnkt 

4«*58'4a."9 
45.0 

45.4 
43. i 
43.3 



nm 



17*58'«— I a.74 



4t 58 44.0 



TÄgl. Gang: — Of06. 



Jnli 12. (O Beob. S. Kreis 0. 



h m t 

«<> 7 «9. «9 

37 IG. 5i 

37 a3.a3 

53 31.39 

17 o ai.og 

9 43.74 



W. L Lini 8. 


■ • • • 


w.z. X(; 16 




C Hercnlis . . 


• • • 


K Ophiuchi . 


. . • 


s ün. min. . 


. . • * 


a Herenlis . . 


* • • • 





« 




+ 


1.04 


9 


+ 


1 ,01 


9 


-t- 


1 .63 


10 


+ 


0.73 


IG 


+ 


.6.47 


7 


+ 


0.90 


10 



u 



19-3 



60 8 
59 35 ... 
73 49 48.1 
5i 34 33.4 



56 33 4.4 



3.7 




— a-.9 



—39.1 



— 16.3 
-44.5 



->37.. 



"W 23.0 
W 26.0 





0' 



7.0 
4.3 



sUrs. 

X Ophiuchi 



min. ( 

inchi j ** — 



+ lf819 



Uhrzeit Bar. 
i5*56« 37.''798 

16 33 

17 4 37.813 



ü= + 0.418 
m= — 0.792 



C Hercnlis . . 
X Ophinchi . 
a Hercnlis . . 



i*" 3.*ai 
3. 16 
3.33 



Therm. B. 
inn. ftnss. 

+ i8.*9 +i6.'o 

+i5.4 

+ «9«« +«5.0 



Polpnnkt 
4i*58' 45.''3 
46.1 
43.7 



nm 16*53'*' — i a.a3 



41 58 4^.0 



T»gl. Gang + 0fl5. 



Bt 



BeobkehtvBgea «« Sleridiankraisa 



' 



186» 



w 
O 



Mittel 

der 
Fadea 



Conr. 
des 



a 



« 

N 



Mittel 

der 

LesungeD 



Corr. vegen 



UMle 



Befir. 



Juli 13. (cf) Beob. S. Kjnü^ 0. 



f. I. LIIITI 33 
W. L U 16 . . 
C Herculis . . 
f. L IXIII 4M* 
1: L IC n . . 

t Un. iniii. . 
f . 1. M 4II» 
a HereoHi . , 
f . X. I€T M . 

f. L uun 94* 

W. L la 79 . 
a Lytfte .... 
^ Lyme • . . . 



W 26.0 
W 23.0 



h m 9 

16 91 7.68 
»7 10.57 
37 aS^ou 

48 a8.38 

17 o 90.4G 

o 4 > * *® 

9 43 66 

18 791.^1 
14 44.89 

aa 38.^5 
33 3a. 38 
46 16.91 



+ 
+ 

+ 

+ 



t 
I .08 

1 .04 

«87 
i.i5 
1 .04 



«7 



10 



+ 

+ I .o3 

-f- 0.93 

+ 1 .04 



+ 



i.o4 
9.06 

1.75 






1 1 
1 1 
10 

7 
9 

*• 
/ 

7 
i3 

10 

5 

1 1 
10 
10 



9 i H 


m 


tf 


60 33 1.4 


+ ».5 


— 3i.a 


59 35 i3.5 


+ a.9 


-J».4 


73 49 47 8 


+ ■•: 


— 16. I 


59 4a t6.6 


+ '.3 


— 3a.o 


59 a5 ao.a 


+ ••' 


-3a. 7 


59 i5 16 


+ -.5 


—3a. 9 


56 3a 4-4 


+ «.7 


36.6 


59 a5 56.4 


+ 9.8 


— 3a. 9 


60 54 53.9 


+ 5.3 


— 3o.9 


59 a5 5i .9 


+ 4.0 


— 3a. 9 


80 39 0.8 


+ 4.3 


- 9.4 


75 la 1 .0 


4- 4.' 


— 14.8 



r I 



3.0 
0' 6.6 



1«^kM« = + 1^906 



a Herealis . | 



« = 



+ 0.418 
— 1.168 



Uhrzeit Bar. 
i6*i3«a7."639 

16 5i 

17 a3 

181 

18 49 «7.6a6 



( Herealis . . 
a Herealis . . 
a Lyrae .... 
ß Lyrae .... 



- i* a.'o4 
a.a7 
a.o4 
".9" 



Therm. B. 
inn. Aast. 

+ «9.'9 +»7'ß 

+»7.« 

+16.6 

+i5.6 

4-ao.o -j-i5.i 

Polpaukt * 

4i''58'49."« 
48.6 

55.7 
55.9 



um 



7*47* 



F — F* = 



— I a.07 

— ir022 L — L* = + 2r718 

- 3f 144 = + 126."36 



TftgL Gang: + 0fl3. 






* bis 18*1 Polpunkt = iV 


68' 


48."ö 


Ton 19.2 Polpunkt = 41 


58 


56.8 



▼•m lahre 1869. 



63 



1869 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 
des 



a 

o 



vi 

N 



Mittel 

der 

Lesangen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



inl^ao. (<f) Beob. S. 



0. 



W. L IGUI 33 




f. S. laU 61. 




fi Hercalis . . 




W. L ICTU i 




W. L ICrU 11. 




f. 1. I£?n 33 




^ Un . min. . 




W. Z XCV 59 




f. L ICTI 146 




3 Lyrae.... 




51 Cephei 0. C 




? Lyrae .... 




W. L inif 36 




C Aqnilae. . . 





»7 



nt • 
«9 57.09 
3o 34.31 
4a a3.3o 
48 a9.66 
55 ^S.jo 



18 



W 26.0 
W 23.0 

3 Ure. min. 
51 Cephei.. 



o 
i5 
i5 
a8 
33 

59 
46 

5o 

19 o 



4.0 
O* 7.0 

•• = + If 549 



>4.99 
ao.3a 

a9. i3 

5.35 

33.11 

34.18 
18. o3 

43.81 
«7. 3a 

I 



+ 



+ 



0.93 

0.9« 
1 .99 

o.9i 
0.9a 



+ 33. ai 
+ «.93 
+ 0.95 

+ 1.7« 

— 40.77 

+ i .5i 



+ 

4- 



• .97 
0.81 



5 

8 
la 

5 
10 

1 1 
5 

9 
6 

10 

4 

10 

8 

1 1 



I 



• * n 




it 


It 


5g ai a5. 1 


-- 


1.5 


—3a. 7 


59 «7 »4.9 


+ 


0.5 


— 3a. 8 


69 47 «6.3 


+ 


o.a 


— ao.4 


59 14.5 


-|- 


i.o 


— 33.a 


59 ^ 9.> 


-|- 


0. 1 


—33.1 


58 54 44.4 


+ 


1.1 


—33.3 


59 3o a.9 


+ 


0. 1 


— 3a. 6 


60 8 a6.i 


+ 


0. 1 


-3i.8 


80 38 56. a 


+ 


o.ff 


- 9.3 


75 II 68.7 


+ 


1.0 


— «4.7 


5i a 19.3 




. 


— 3o.7 


55 39 5o.8 


+ 


0.1 


—37.9 



« = 4. 0.418 
» = — 0491 



Uhrieit Bar. 
17*16* a7.''6i7 
18 i3 

18 4o 

19 4 a7.6a7 



|ii Hereniis . . 
a Lyrae .... 
P Lyrae .... 
C Aqnilae . . 



— i^a.^74 

a.4ö 
a.76 

».77 



Therm. K. 

inn. Anss. 

+ i9.*3 +i7.*3 

+»7.0 

...... -j- 16. 4 

+ «9.7 +*6.a 

Polpnnkt 

41*58' 46.^^5 

45.8 

48.7 
45.6 



Tagl. Gang: + 0f08. 



um i8*3o*** — 1 3,69 



41 58 46.6 



Jnli 22. (2|) Beob. S. KreU 0. 



f . L IC n . . 




e Urs. min. . 
a Hereolis . 
f. X. lOfl 46 

f. L lOU 67 . 


• • • • 

• • • • 


IX Hercalis . . 




C Aonilae . . . 









16 48 a8.64 

17 o ao. 16 

9 43.93 

i3 la. 19 

3o 33.40 

4» aa.7« 

19 • 26.90 



+ ■ .0» 

+ »0.59 

4- 0.91 

+ 1 .01 



1.44 
0.88 



la 

7 
10 

9 
9 

i3 
1 a 



59 a5 


M.7 


^ 4.5 


—33.1 


56 3a 
59 i5 
59 17 

69 47 
55 40 


9.4 
37.9 

3i .0 
8.0 


- 3.6 

- 4.7 

- 5.7 

— 13,8 
— i5,o 


-36.7 
—33.0 
—33.0 

— ao.5 
— 38.a 



64 



Beobachtungen am Meridiankreise 



1869 



31 

■o 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

des 

Instr. 



a 






Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. weg^n 



Libelle 



Befr. 



W 22.4 
W 27.0 

I Urs. min. j 
a Herculis | 



6.2 
0' 3.0 

n = + 15834 

<; = + 0.418 
m = — 0.737 



Ubrzeit Bar. 
i6*4ti~ a7/'65i 
17 ?3 

«7 4? 

19 a 37.673 

a HercuUa.. — i'" ».'Sg 
{ji Herculis.. 2. 3a 

C Aquilae... a . 4.^ 



Jherm. B. 
inn. &ass. 

+ 19 •« +«7."«> 

+16. < 

+15.7 

-j-ig.o +14.8 

Polpunkt 

4 ••SB' 47."« 

46.7 
47- « 



um 17*54"* ~» a.44 



41 58 46.9 



T«gl. Gang: + Of37. 



Juli 24. ("^) Beob. S Kreis 0. 



W. X. IGin !•. 
W. L ICIII 33. 
a Opbiuchi . . 
}jL Herculis . . 
W. L LIIIU 47 

W. L XC! 8 . . 
W. L KV M 
f. L ICYU 400 
f. X. LIIUI 67 
s Lyrae .... 

51 Cepbei D. C 



W 26.0 
W 26 8 



h m 9 

17 i3 t I . i4 

«9 

29 53.71 

4 3 31 .59 

5i 39.61 

55 5o.i8 

18 7 30.66 

35 I .35 

39 38.73 

33 3i.3i 

39 40.95 



3.2 
0' 2.0 



+ 



$ 
1 . 03 



+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 



0.85 
1.45 
1.08 

I .o3 
I .o3 
i ,00 
I .07 
a. o3 



- 4:. 34 



I o 



i3 
1 1 

8 

9 
6 

8 

7 
10 



* 


#/ 




ti 


t$ 


59 i5 


39.5 


— 


4.0 


33.6 


59 3 1 


39.3 


— 


4.3 


—33.5 


54 39 


9 7 




3.a 


-38.9 


69 47 


34.0 


— 


3 I 


— 30.3 


61 


3.6 




4.3 


— 3o.5 


59 39 


45.5 


-^ 


4.5 


—33.4 


59 36 


0.4 


— 


4.5 


-33.5 


58 53 


31 .9 


— 


'.7 


—33.3 


60 35 


3.1 


— 


1.5 


-31. 


80 39 


3.3 




1.4 


— 9.3 













51 Cepbei U == + i#869 
a Lyrae ) ' 



+ 418 
— 0.530 



a Opbiuchi . 
p. Herculis . . 
a Lyrae .... 



Uhrzeit Bar. 
17*33"' 37/569 
17 46 

18 44 37.559 

m -^ m 
-i« i.'46 

I .31 
0.95 



Therm. B. 
inn. Süss. 

+ 3 1. "6 +i8."4 

+18.0 

4- 31 .0 +«7.3 

Polpunkt 
41*58' 48. '6 
So. 3 
48.6 



um 



17*53 



IM 



I.ai 



41 58 49.1 



Xagl. Gang: + 0f48. 



Tom Jahre 1889 



65 



^ 



1869 



3 



Mittel 

der 

PAdeo 



Corr. 

des 

Instr. 



a 

ae 



V 



Mittel 

der 

L e 8 n n ge n 



Corr. w^geo 



Libelle 



Refr. 



Juli 29. (21.) Bcob. S. Kreis 0. 



f. L lan i«6 
f. 1 lau ti. 




f. L XCVn 33 
f. L LUUX 18 
l Urf. min. • 





a Lyrae .... 

ölCepheiU.C 
f. L ICO IM. 

f. L lar 1. 

C AqnUae... 
f. L lai 37 . 


■ • • • 

• • • • 


■ • ■ • 
• • • • 


d Aqnilae. . . 


• • • • 



Am« 

>7 4d 38.89 

55 44.40 

18 o ia.49 

•a 49 4« 

i5 6.3i 

33 30.67 

39 44.74 

46 35.61 

56 33.57 
■9 « *'*4.9^ 



8 ai .a3 
19 55.75 



-f 1.06 

4- ».08 

■f- ».»7 

+ -.14 
+ 4».o* 

-|- a . ao 
- 51.55 

-h i.o3 
+ «.93 






+ 
+ 



I. la 
o.5a 



5 

9 
9 

5 



I o 

5 
8 

8 

9 



lU 



«9 31 .... 

59 6 11.8 
58 54 47.0 

60 3i 53.4 



st 



+ 0.5 

+ 1.0 

— 0.5 



3o 39 3.6 



59 «i 0.8 
tfo 19 4o.a 
55 39 53.6 

60 16 57.6 
44 5i 18.4 



tt 



3a. 4 

3i.7 
3o.7 



+ 0.5 



— o.a 

— 1.5 
+ 0.4 



— 0.6 



— 9» 



3a. 5 
3i.i 

37. S 

3*.i 
S4,8 



W 24.0 O 0.0 
W 23.0 0' 1.3 

öl Cephe*. )* = + *• Ö70 

e = -|-0.418 
•= — 0.83« 



ührzeit 
17*44« 
18 19 

18 53 

19 a3 



Bar. 
37.^686 

••••■• 
«7.713 



a Lyrae . . , . 

C Aqailae •* 
l Aquilaa . . . 



— i'"o.'5i 
o,5o 
o.5o 



Täglicher Gang: -}- 0f41. 



um 18*58*" —I o.5o 



Therm. B. 
ian. Ihm. 

+ a3.*9 +aa.*3 

+»«• 

• •••.»• -f-ai.o 
+ a3.8 + ^«.6 

Polpookt 
4t* 68' 5o."7 

47.« 
49 « 

4' 58 49. a 



Juli 30 (2) Beob. S. Kreia 0. 



}i Hercnlii . 
W. L XCIU 416 
f. L lOU 439 
f. I. XCT 15. . 
f. L XCfl 59. 



W. L imn 48 

w. L mm 34 

f. L lern 410 

a Lyrae .... 
ölCepheiU.a 



ß Lyrae 



Aaa. d. Wtoa. 8toraw 



»7 



18 



4a 

48 
53 

a 
6 

la 

«7 
a4 
33 

59 



ao.4i 
38. a3 

9.87 
a .75 

49.7« 

49.01 

49-99 
59.84 

»9-77 
48.6a 



46 t4.84 



+ 


..64 


1 1 


+ 


•.«4 


8 


+ 


i.i3 


7 


+ 


i.*4 




+ 


1.17 


10 


+ 


«."9 


3 


+ 


«.«9 


9 


+ 


1 . 1 1 


10 


+ 


a.3i 


10 


— 


54.58 


6 


+ 


t .95 


10 



64 47 94.5 


— 6.a 


59 34 5.0 


- 5.5 


S9 a4 49.6 


— 7.» 


59 »7 *7-4 


— 5.5 


60 17 98.0 


— 7.3 


60 3a 5o.o 


— 5.1 


60 4<> tfi.i 


- 5.9 


58 5a 18.4 


- 4.5 


80 39 6.7 


— 6.3 


75 n Ö. 1 


4 • J 



-ao . I 

-3a. o 

3a. a 

3a. 4 

3i.3 

3o.8 

3o.6 

-33.0 

9.a 



— 7.: —«4.5 



8. Folgt. XViL 



«6 



BeobachtQBgeD am Meridiankreife 



1869 



M 
•Ji 

u 
CD 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

des 

Instr. 



s 






Mittel 

der 

Lesungen 



Oorr» wegen 



Libelle 



Bafr. 



W 23.0 


Ol 


W 25.0 


0' —1*0 


51 Gephei .. 
a Lyrae .... 


1 n = + 2*2: 



Ulirzeit Bar. 
17*39"* a7."8o8 

18 aa 

18 5o 37.814 



« = 4. 0.418 
M = — 0.880 



in Hereulis . . 
a Lyrae .... 
P Lyrae .... 



m •\- m 

i"* o/a8 
o 59.73 
-I 0,07 



Therm. Bu 
ina. Anss. 

+ 23\8 -faa\3 

> . . • • "T" * • • 7 
+ 14.0 +^t.i 

Folpankt 
4i* 58' 46."7 
46.6 
45. a 



um i8*ao*'*— 1 o.o3 



41 58 46.3 



TagL Gang: + 0?50 



Angnst 4. (S) ^0^- 3- ^^^» ^* 



p, Heroalis . • 
f . L lai 1 . . 
f. L LIIIll 5t 
f. L icn S4 . 
f. L LIIIU U 

S Urs. min. . 
a Lyrae .... 
51CepIieiU.C. 
ß Lyrae .... 
f. L LUII U 

W. L ICIT 37. 
d Aqailae.. . 
W. L ICIT U. 
W. L mi 4*3 
W. L lüT 43* 



hm» 

17 4a 16.89 

5o 5.o3 

18 1 16.61 
6 38.91 

i4 39.40 

i5 4*7^ 

33 a6.44 

39 39.41 

46 11.37 

54 ■ S. 33 

«9 8 "7.09 

19 5« .7» 

35 10 .04 

3o 56.79 

39 38.77 



+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
-r 

+ 
+ 



t 

.46 

.03 

.«8 
.oa 

.09 



38 



77 
3 . o3 

47. 5ü 

»73 
1 .09 

I . ü6 

0. 5i 
I . 06 
1 .06 

1 . 06 



la 

7 

I 3 
I I 

9 

4 
10 

4 

8 
I a 

8 
i3 

10 
i3 



• t 


ii 




U 


4 


59 10 


3a. 7 


+ 


3.6 


—33.3 


60 5i 


44.9 


+ 


a.9 


— 3t.i 


59 II 


8.1 


+ 


a.9 


—33.3 


60 56 


57.7 




0.7 


— 3i.i 


80 39 

• • • e 


3.1 




1.5 


- 9.4 


75 13 


a.3 


+ 


1.0 


— «4.9 


60 59 


58.6 


+ 


*.7 


-3i.i 


60 16 


57.7 


+ 


0.9 


— 3a. 


44 5. 


16.5 


+ 


1.5 


— 56.3 


60 9 


19.7 





0.8 


— 3a. 3 


60 16 


44.7 


+ 


0.3 


— 33.1 


60 16 


4.3 




0.0 


— 3a.i 



W 31.0 
W 32.8 

S Urs. min. 
61 Cephei 



1.0 
0'— 0.9 

I 11 = +1.878 

« = + 0.418 
m =r 4- 0.030 



Uhrzeit 



Bar. 
1/37'* 37/'795 
18 1 1 



••..*• 



■ 8 4^ 

19 43 37.808 



Therm. ^L 
inn. Aaif. 

+ i8.'9 +«6.*5 

-|" *5 .6 

+ 19.5 +14.9 



▼cm Jahre 1869< 



67 



1869 






Mittel 

der 

F&deo 



Corr. 

des 

Instr. 






1 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Befr. 



pk Hereolis.. 
a Lyrae . . , , 
ß Lyraa.... 
t Aquilae. . . 



— o"56/64 
56.18 
56.3a 
56.45 



am i8*34*" — o 56. 40 



Polpankt 

4«' 58' ...•. 
46.6 
48.6 

4« 58 47.4 



TigL Oang: + 0f62. 



Augast 27. ($) Beob. 8. 



alIn.aii.ü.CKr.f. 
aOfiBii.O.CEr.f. 



• • • • 



W 

w 



i3 i3 9.81 
i3 ta 3i.o^ 



Kreis Ost 

19.8 16.2 
11.8 (V 22.7 



4 



i* 



§4 






w 

Kreis 0. c = + Of 2732 — p 



Kreis West 

W 12.0 22.0 
6.7 (V 26.0 



September 6. (C) Beob. S. Kreis W. 



S Urs. min. . 




f. L LIIUI C7 




f. 1. LUIf 44 




f. L LIIUI m 




f. L uiuu m 




m Aquila«. . 




) Aquilae .. 




f. L ICH 103 




T Aquilaa . . 




a Aeuilae . . 




3 Aouilaa . • 




% 





18 i5 36. 41 

39 30.93 
34 19.99 
41 5 1.36 

49 54.28 

19 1^ 34.96 
19 48.54 
3o 54.19 

40 56. 81 
45 18.37 

49 47.55 



-^ 7.79 

— 0.36 

— 0.36 

— 0.36 

— o.aö 

— 0.3» 

— o.3o 

— 0.36 

— o.3a 

— o,3a 

— o.3i 



7 

9 

9 
i3 



i3 
1 1 
1 1 

9 
10 

lo 



, 






»9 47 44. a 
99 '9 39. 1 
«9 49 8.7 
219 35 37. 1 


+ i.« 

+ '.7 
0.0 

+ «.« 


+ 3t.6 
+ 31.0 

+3«. 7 
+5«. 4 


37 1 a6.i 
45 3i 37.1 
3o 5 58.7 

38 5 17.0 

39 5i 33.9 


— o.a 

— 1.5 

— i.a 
+ 0.8 

— 0.8 


+4«. 8 

+ 56.4 
+3a.i 

+43.4 
+46.3 


4a 18 5.4 


— 1.5 


+50.4 



6» 



68 



Beobaehtangeii am Meridiankreise Tom Jahre ISffg. 



1869 






Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

des 

Instr. 



a 



K 



Kittel 

der 

Leinngen 



Corr« wegen 



Ubelle 



Sefr. 



W 11.6 
W 14.5 

h ürt. min. 
t Aqnilae 



!•= 



> 26.6 






Therm. B. 


f tt.l 




ühraeit Bar. 


Inn. ansa. 






18* IQ** !i7.''6a6 


+ 15.-8 +14 '3 


— OfJ74 




18 46 


+I3.6 






«9 «7 


+I3.3 


— 0.287 




ig 53 37.612 


+ i5.o +i3.i 


— 0.560 




•!+• 


Polpnnkt 




m Aqnilae . • 


— o« 5a.'74 


48* 34' 5/5 




8 Aqnilae... 


5a. 75 


.... 




Y Aqnilae .. 


53.63 


S.o 




a Aqnilae . . 


Sa. 53 


5.4 




ß Aqnilae .. 


53.53 


4.8 




um 19*34* 


— » 53.63 


48 »4 5.3 



TagL Gang: + 0?23. 



».**»*>■»■ JM« «.— i^w— <i 



llUiUre Poiitlonen Ton Fiiiteraeii. 



Resultate der ßeobacbtangen am Meridiankreise, 

rasammengestellt tod Prof. Ednumd Weiacb 

Hitllere Pesitionen Ton Fixsternen, belogen auf den 

Anfang des Beobachtungsjahres. 



Nr. 



I 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

lO 

1 1 

19 

i3 

■ 4 

i6 

«7 
i8 

<9 
9o 

31 

39 

93 

35 



Bectuewiien 



JAhrliehe 
PraeoMtion 



Uttlere «rte 1867.0 



o 

o 
o 
I 
I 



6 

13 

i8 

31 
S3 

4i 

5o 
55 



31.37 
45. Si 

49.77 

7.3i 
39.7« 

59.78 
54.81 

13. 16 

4«. 95 

3.96 



I i5 .... 
I 19 30.89 

I 3o 

t 35 17.09 
8 16 48.98 

33 7 33. 4*3 

33 13 35.53 

33 17 57.15 

33 36 16.93 

33 3o 6.40 

33 35 «6.00 
33 38^ 19.68 

33 45 47«9<> 
33 5o 56. o5 

33 59 39.75 



+ 3, '08 5 

+ 3.098 

4- 3. HO 

+ 5.109 

+ 3.139 

+ 5.14« 

+ 3.164 

+ 3. III 

+ 3.195 

+ 5. «78 

+ '.934 



+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 



s.9«4 

3.436 

a.910 

a.9«7 
a.894 

s.«88 

9.904 
9.9S6 

9.996 
».94» 



4- 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



Dediaation 



Jlhrliehe 
PiaooeMioü 



Zahl 

der 

Beob. 



Epoehi 
1800 



• 4 


n 






«1 




30 


47.5 


+ ' 


10. o5 


3 


30 1 


«.s 


+ ' 


10. 03 


1 


19 35 


49.7 


+ 1 


>9.99 


I 


17 9 


»4.4 


+ ' 


19.97 


«f « 


19 37 


49.« 


+ ' 


19.85 


1.9 


16 i3 


«9.3 


+ ' 


»9.7^ 


If« 


17 35 


98.S 


+ ' 


»9.56 


i* a 


7. «3 


94.6 


-f- < 


'9.47 


1 


18 56 


S3.6 


+ ' 


19.51 


ii» 


i5 35 


43 7 


+ ' 


i9«»o 


1 


i5 5 


38.« 


-f- 1 


r8.99 


0« 1 


18 33 


3.0 


+ 1 


18.85 


1 


31 1 


t5.7 


H" ' 


18.53 


0» 1 


19 37 


• 4.« 


+ ' 


t8.34 


1 


18 17 


«9.« 


"~" ^ 


it .37 


1 


30 33 


99.5 


-i- 1 


»7.68 


3 


i5 35 


34.9 


+ t 


t7 88 


3 


i5 35 


3o.i 


1 


i8.io 


1 


l5 !• 


43.7 


+ ' 


18.40 


3 


19 5 


91 .0 


■f" ' 


18.54 


I 


30 44 


«9.« 


- 


- 1 


18.71 


3» 1 


19 38 


7.« 


- 


- 1 


»8.79 


1 


i5 10 


39.3 


- 


i 


t9.03 


3 


30 3 


»3.5 


- 


1 


t9.>5 


1 


30 33 


4».S 




" > 


19.35 


3 



67.84 

67.94 
67.91 

,«T<a4 

1 6T'tl 
67.90 

67.90 

l6T*tl 
IST. 64 

67.9« 

67.90 

87.94 

67.87 

67.94 
67.87 

67.94 
67.01 

67.76 
67.81 
67.81 

67.77 
67.84 

67.84 
67.76 

67.84 
67.78 
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Mittlore PoiitSonen Ton Flxiternen. 



Nr. 



36 
38 

39 
3o 



RectaMexuioii 



JiHrUche 
Praecession 






k m $ 
33 i5 35.03 

3o 4.76 
46 33.63 
5i 3i.o6 
56 



33 
33 
33 
33 



+ 

+ 



3.983 

3.99" 
3.043 

3.e55 



Dedination 



Jahrliehe 
Praecession 



+ 
+ 

+ 
+ 



18 

«9 
30 

18 

18 



40 
6 
8 

33 
5 



ti 



45.8 
34.3 

3i.5 
• 6.3 
43.7 



+ 

+ 
-f- 

+ 



t» 
19.68 
19 75 
30 . 03 
30.04 

3o.o5 



littlere trte 1868.0 



Zahl 


Epoohe 


der 


1800 


Beob. 


+ 


3.3 


67.76 


1 


67. «4 


3 


S7.80 


1. 3 


67 83 


0, 1 


67.«: 



1 





6 34.53 


-- 


3.085 


+ 


30 t 


7.7 


+ 


3o.o5 


1. 3 


1 •••9T 

les-t* 


3 





13 4^.30 


— 


3.098 


+ 


30 1 


91.9 


+ 


30. 03 


a,3 


68.80 


3*) 





19 44-o8 


+ 


3.113 


-|- 


«9 34 


-1.4 


+ 


19.99 


3 


68.80 


4 





31 10.18 


-f- 


3. 109 


+ 


«7 9 


43.0 


+ 


■9.97 


3 


68.83 


5 





33 43.<»9 


- — 


3.139 


+ 


19 38 


a.3 


+ 


«9.85 


If 3 


68.83 


6 





36 37.84 


4- 


3.t35 


+ 


16 37 


58.1 


+ 


19.80 


3 


68.81 


7 





43 3.63 


-- 


3.143 


+ 


16 i3 


38.3 


+ 


«9.7» 


3 


68.83 


8 





46 17,87 


+ 


3.164 




- 


19 a 


57.6 


+ 


«9.64 


3 


68.83 


9 





5o 10 . 34 


+ 


3.163 




- 


17 33 


55.8 


+ 


19.57 


• 


68.81 


10 





5i 34.96 


+ 


3.174 




- 


19 3 


8.9 


+ 


19*55 




68.81 


II 




a 45.75 


+ 


3.195 


+ 


18 57 


13 .0 


+ 


19.3« 




68.81 


13 




i4 59.91 


+ 


3.187 


+ 


i5 5 


53.7 


+ 


»8.99 




68.79 


i3 




19 34.14 


+ 


3.334 


+ 


18 33 


•7.8 


+ 


18.85 




68.79 


*4 




39 56.31 


+ 


3.368 


+ 


31 1 


34.3 


+ 


18.53 




68. 8i 


i5 




35 30.36 


-f- 


3.364 


+ 


«9 37 


3o.7 


+ 


18.34 




68.93 


16 


I 


49 «4^^ 


+ 


3.383 


+ 


.9 5 


3.5 


+ 


■ 7.83 




68.87 


«7 


3 


37 .38. 4ß 


+ 


3 9»7 


+ 


44 53 


«9.6 


+ 


i5.49 




68.93 


18 


4 


34 33.63 


+ 


3.478 


+ 


18 5 


»5.7 


+ 


7.3o 




68. o3 


»9 


5 


9 34 98 


+ 


3.4a3 


-f- 


15. 6 


55.5 


+ 


4.38 




68. t3 


30 


5 


19 38.35 


+ 


3.495 


+ 


17.50 


4«. 3 


+ 


3.53 




68. o3 


31 


5 


»4 36.73 


+ 


3.49« 


+ 


17 38 


39.6 


f 


3.08 




68.13 


33 


5 


36 58.^8 


+ 


3.4»: 


+ 


15 


5.8 


+ 


3. Ol 




68. 10 


33 


5 


37 


. . • 


e • • • • • 


+ 


35 3 


3o.a 


+ 


1 .97 


0» 1 


68. o3 


a4 


5 


4^ 49.45 


+ 


3.5o4^ 


+ 


"7 59 


..5 


+ 


i.5o 




68.16 


35 


5 


47 «7.57 


+ 


3.489 


Ar- 


i 7 33 


36.3 


+ 


I . 1 1 




68.03 


36 


5 


49 53 37 


+ 


3.494 


+ 


.7 33 


39.4 


+ 


0.89 




68.14 


«7 


5 


57 38. 3o 


+ 


3.4.94 


+ 


1733 


35.7 


+ 


0. 33 




68. 10 


38 


6 


6 46.35 


+ 


3.5o4 


+ 


17 56 


37.5 


— 


.59 




68. io 


39 


6 


7 45.49 


+ 


3. 5oo 


+ 


17 47 


»4.4 





0.68 




6$ |3 


3o 


6 


8 43.60 


+ 


3.485 


+ 


17 i3 


ao,4 





0.76 




68.16 


3i 


6 


i5 8.40 


+ 


3.495 


+ 


17 38 


5,1 


.«... 


1,33 




6$. 10 


33 


6 


ai 33.94 


+ 


5.499 


+ 


«7 49 


53.6 


— . 


».87 




6$.i3 


33 


6 


33 30.98 


- - 


3.478 


+. 


17 1 


36 6 





3.o5 




68.10 
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Kr. 


Beetascension 


Jährliche 
Praecessiou 


Decliaation 


Jährliche 
Praecession 


Zahl 

der 

Beob. 


Epoche 
1800 

+ 


34 


h 
6 


IM 
36 


r 9 
5i .a; 


+ 


3*489 


+• 1 


e 

7 


38 


55.7 


— a.34 


3 


68,17 


35 


6 


38 


■«.74 


+ 


3.484 


+ ' 


'7 


18 


11.3 


— «.46 


1 


68.13 


36 


6 


47 


•4. «9 


+ 


3.475 


+ « 


'7 


8 


17.3 


— 4 • «0 


3 


68.17 


37 


6 


53 


0.88 


+ 


3.47^ 


+ ' 


'7 


8 


33.5 


— 4.60 


I 


68.13 


38 


7 


4 


9.39 


+ 


3.469 


+ ' 


'7 


1 1 


33.9 


— 5.54 


3 


68. 17 


39 


7 


33 


»9. «8 


+ 


3.450 


+ ' 


16 


i3 


33 . 


— 7. «4 


2i 1 


68.16 


<o 


7 


37 


6. «3 


+ 


3.453 


+ ' 


»7 


»9 


5.3 


— 8.34 


3 


68.16 


41 


7 


39 48.34 


+ 


3.454 


+ « 


'7 


33 


5o. j 


— 8.46 


1 


68.31 


4» 


7 


43 




+ 


3.444 


+ 


»7 


13 


39.3 


- 8.7' 


0,1 


68.16 


43 


7 


45 


53.31 


+ 


3.44« 


+ 


'7 


1 1 


4.9 


— 8.9« 


1 


68.16 


44 


8 


14 


33, 17 


-|- 


3.349 


+ 


•4 


3 


34.6 


— 11 . 1 1 


1 


68,3 1 


45 


8 


38 


55.10 


-{- 


3.39a 


+ 


16 


46 


ai.3 


— 13.13 


1 


68.iii 


46 


9 


I 


11.37 




_ 


3.3G3 


-f 1 


»7 


• 4 


0.6 


-^ 14. 25 


1 


68.31 


47 


9 


31 


4^.«« 




- 


3.3,3 


- 


- 1 


»7 


4« 


«7.8 


— 15.45 


1 


68.31 


48 


9 


39 


50.76 


+ 


3.3i: 


- 


1 


16 


49 


6.6 


— 15.90 


1 


68.31 


49 


10 


39 


38.53 


+ 


3.ai4 


+ 


»7 


'4 


13.7 


— 18.8a 


3 


68.35 


5o 


1 1 





54.85 


+ 


3. 180 


+ 


'7 


35 


40.9 


— 19.39 


3 


68.35 


5i 


11 


7 


«9.94 


+ 


3. 169 


+ ' 


'7 


38 


49.0 


— 19.53 


3 


68.35 


5a 


1 1 


16 


43.43 


+ 


3.153 


+ ' 


«7 


53 


0.7 


— 19 70 


1 


68.35 


53 


II 


34 


40.75 


+ 


3.ti8 


- 


1 


'7 


95 


3 3 


— 19.93 


3 


68.38 


54 


la 


13 


40.71 




- 


3.046 


- 


1 


18 


>7 


4ß.4 


— ao . 03 


1 


68. 3 1 


55 


19 


54 


37.94 




- 


3 970 


- 


1 


'7 


5o 


8.3 


— 19.49 


3 


68.38 


56 


i3 


16 


16. 5o 


+ 


«.938 


+ 1 


16 


57 


35.1 


-. 18.96 


1 


68.34 


57 


i3 


16 


3o.86 


+ 


a.937 


+ 1 


[6 


5/ 


47 9 


— 18.95 


1 


68.38 


58 


i3 


«7 


16.69 


+ 


a.93' 


+ ' 


'7 


36 


45.8 


— 18.9a 


3 1 


68.36 


59 


i3 


«9 


1 .07 


+ 


a 93i 


+ ' 


7 


•4 


34.6 


— 18.88 


3 


68.36 


60 


i3 


33 


18.07 


+ 


3.930 


+ ' 


'7 


35 


8.6 


-> 18.75 


3 


68.33 


6t 


i3 


34 


35.86 


+ 


3.893 


+ ' 


8 


aS 


i«.9 


— 18.39 


3 


68.35 


6« 


i3 


37 


a8.49 


+ 


a.891 


+ ' 


8 


4 


^4.« 


— 18. 38 


3t 3 


68.35 


63 


i3 


46 


26.98 


+ 


3.876 


+ > 


8 


3 


57.3 


— »7.94 


0, 3 


68.38 


64 


i3 


49 


17.05 


+ 


a.873 


+ ' 


'7 


56 


36.1 


— 17.83 


1 


68.38 


65 


i3 


5o 


• • . • • 


• . • 




-f- ' 


18 


30 


i3.3 


17.79 


I 


68.38 


66 


«4 


3 


37.84 


4- 


3.846 


-h ' 


18 


■ 5 


55.3 


— 17. a6 


1 


68.34 


67 


«4 


3 


5o,33 




a.849 


+ ' 


'7 


58 


56.3 


— 17.35 


3 


68.35 


68 


«4 


13 


^974 


-|- 


3 834 


+ 1 


'7 


57 


47-9 


— 16.80 


3 


68.37 


69 


'4 


•7 


28.77 


+ 


3.830 


4- 1 


18 


33 


7.3 


— 16.56 


3 


68.36 


70*) 


'4 


35 


1.9^ 


4- 


a.8i9 


+ ' 


»7 


38 


48.3 


— 16.18 


3 


68.37 


7> 


14 


35 


33.73 


+ 


3.810 


~l~ ] 


[8 


i3 


47.8 


— 16.16 


3 


68.38 


7»*) 


14 


36 


38.35 


-|- 


3,800 


4- ] 


'7 


48 


57.7 


— i5.56 


h^ 


68.38 


73 


«4 


39 


35.06 


-}- 


3.785 


+ ' 


18 


36 


23.4 


— 15.40 


3 


68 43 
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Mittlere Positionea t«b Flzsternen. 



Kr. 


Rectaiconsioa 


Jährliche 
Praeceuion 


Decliaation 


Jährliche 
Praecession 


Zahl 

der 

Beob. 


Epo«he 
1800 

+ 


74 


k m $ 

«4 4^ 44. ö; 


+ 


f 
a.775 


+ 1 


• / 

t8 45 


a.9 




t* 
i5 ai 


a 


68.39 


7^ 


14 53 57.68 


1 


a.763 


+ ■ 


18 3i 


i4.5 


^ 


14. 56 


a 


68.43 


:6 


14 58 8.3o 




- 


a.58i 


+ ' 


17 36 


7.8 


—— 


«4. «9 


1 


68.45 


'77 


i5 6 10.76 




- 


»•744 


+ " 


18 35 


53.7 


— 


i3.8o 


a 


68.36 


78 


i5 t4 3.04 


+ 


a.740 


+ ' 


18 i5 


16.5 


— 


i3.3o 


a 


68.36 


79 


iS a3 5a. 18 


+ 


a 7ii 


+ ' 


18 57 


«8.7 


— 


ia.64 


a 


68.36 


80 


i5 53 58 60 


+ 


a.5o8 


+ ' 


b6 17 


49.* 


— 


10.48 


1 


68.45 


81 


16 4 81.3 • 


+ 


a.693 


+ > 


17 53 


46.6 


_- . 


9.68 


I 


68.45 


8a 


16 6 i3.83 


+ 


a.686 




- 


18 9 


« 7 


— 


9.55 


1 


68.46 


83 


16 10 ai .6'i 


+ 


a.683 




) 


18 6 


7.» 




9.a3 


a 


68.53 


M 


16 11.57.37 


-}- 


a.68i 


+ ' 


18 6 


8.5 


— . 


9.»« 


3.a 


68.47 


85 


16 18 38.55 


-l- 


a.68o 


+ 


17 57 


9.7 


— 


8.58 


a 


68.46 


86 


•6 19 3i.84 


4- 


a.687 


+ 


17 36 


33.6 


.... 


8.5i 


a 


68.48 


87 


16 ao 39.00 


+ 


a.66o 


+ • 


18 4^ 


a9.7 


— 


8.4a 


a 


68.5a 


88 


16 aa 59 16 


+ 


a.668 


+ 


18 .7 


3i.i 


— 


8.a4 


a 


68. 5o 


89 


§6 a5 3o.33 


-H 


a 678 


+ 


«7 47 


11.3 


-F- 


8.04 


9 


68.45 


90 


16 3a 9.68 


+ 


a.668 


+ 


18 1 


3.a 


— 


7.5o 


a 


68.45 


91 


16 36 3.88 


+ 


a.644 


+ 


18 5a 


56.4 


-— . 


7.18 


a 


68.53 


9a 


16 38 36.5") 


+ 


^.644 


+ 


■8 49 


«4 


— 


6.97 


a, I 


68.54 


93 


16 41 a.40 


+ 


a.658 


-j- 


18 II 


18.7 


— 


6.77 


1 


68.46 


94 


16 41 II. 3i 


+ 


a.64: 


-[- 


18 36 


5o.a 


— 


6.76 


a 


68.5a 


9S 


16 41 i5. la 


+ 


a 658 


+ 


18 10 


3o.a 


— 


6.76 


1 


68. 5o 


96 


16 44 3a. 81 


+ 


a.645 


+ 


18 36 


33.9 


_. 


6.48 


a 


68.45 


97 


16 44 53.08 


+ 


a.664 


+ 


»7 48 


47.3 


— 


6.46 


a 


68.53 


98 


16 45 1 1 .5(1 


+ 


a.635 


+ • 


18 58 


46.4 


— 


6.43 


a 


68.53 


99 


lö 53 6.96 


H- 


a.66i 


+ 


»7 44 


ai .9 


— 


5.77 


a 


68 5o 


100 


t6 53 41 95 


-H 


a.636 


+ 


18 45 


ai . I 


— 


5.7a 


a 


68.53 


101 


16 59 18.90 


+ 


a.648 


-f- 


.8 9 


54.6 


.... 


5.a5 


a 


68. 5o 


loa 


17 la i3. a6 


-}- 


a 660 




1 


17 a7 


40.6 


— 


4. 15 


1 


68.5a 


io3 


17 17 16.48 


-J- 


a.654 




- 


17 35 


58.« 




3.7a 


1 


68.5a 


.04 
io5 


17 ao 


• A » 




H 


: : 


17 56 
17 5 


3o 9 
7.0 


^^ 


3.5i 
3.39 


0, 1 

1 


68.46 
68.45 


/ • • • • . 
17 ai 7.ai 


• • • 


a.666 


106 


17 35 a8.5i 


+ 


a.68a 


+ " 


16 19 


59.0 




>.«4 


a 


68.49 


1 07 


17 5o a5 II 


+ 


a.6i 1 


+ ' 


19 " 


^6.9 


— 


0.83 


a 


68.5a 


108 


18 t 59 89 


+ 


a.6i4 


+ " 


18 5i 


4^.5 


-|- 


0. 17 


3 


68.53 


109 


18 10 a4.8o 


-|- 


a.6.4 


+ " 


8 5a 


36.1 


-[- 


0.91 


a 


68.54 


1 10 


18 la 46.65 


-|- 


a.6i5 


+ I 


8 5o 


39.8 


+ 


i.ia 


a» 1 


68.5a 


■ II 


t8 ai 38. aa 


+ 


a.6aa 


+ • 


8 39 


4a. a 


+ 


1.89 


a 


68.53 


1 1 1 3 


18 3o 5i.o4 


+ 


a.6i8 


4- 1 


8 53 


38. a + 


a.69 


I 


68.54 
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, 






Jihrlldio 






JibrliolM 


Zahl 


Epodio 


Nf. 


BofltucBniloB 


PnooMsion 


DoeUnttion 


PrMCMiion 


dor 
Boob. 


1800 

+ 


• 


* 


m 







« 




• • t* 




•' 






ii3 


18 


3i 


9.63 


-- 


a.619 


+ 


18 50 99.3 


+ 


9.7« 


t 


68.54 


i>4 


18 


48 


56.98 


-|- 


9.696 


+ 


18 47 97.7 




4.35 


1 


68.54 


ii5 


18 


49 
7 


37.09 
34.99 


+ 


9 .690 


+ 


10 3 . . . . 


a # 




3t 


68.55 


ii6 


99 


3.837 


• 9 ^ ■ 

90 93 45 9 


+ ' 


17.63 




68.71 


117 


99 


19 


98.36 


+ 


3.909 


+ 


i5 35 53.6 


+ ' 


17.«« 




68.79 


118 


99 


18 


o.3o 


+ 


a.910 


+ 


i5 35 47.5 


+ 


18. 10 




68.77 


119 


99 


96 


19.77 


+ 


9.997 


H" 


i5 II 1 .9 


+ 


18.40 




68.71 


I90 


99 


3e 


8.93 


+ 


9.894 


^ 


19 5 37.8 


+ 


18.54 




68.76 


191 


99 


35 


98.70 


+ 


3.888 


-1- 


30 44 37.4 


+ 


18.7« 




68.71 


199 


99 


38 


99.95 


+ 


3.904 


+ 


§9 38 38.6 


+ 


18.79 




68.80 


ia3 


99 


4q 


49.65 


+ 


9.899 


+ 


30 46 10.4 


+ 


18.87 




68.73 


t'i4 


99 


45 


50.54 


+ 


3.956 


-j- 


i5 10 57.9 


+ 


I9.<»3 




68.79 


ia5 


99 


So 


58.99 


+ 


9.936 


+ 


30 3 4o.9 


+ 


19. >5 




68.79 


136 


99 


59 


43.35 


_ ^ 


3.943 


+ 


30 93 88.7 


+ 


19. 36 


3 


68.71 


197 


93 


i5 


57.79 


-- 


a.953 


+ 


18 41 1.9 


+ 


19.68 


A 


68.75 


198 


93 


90 


7.34 


+ 


3.990 


-i- 


19 6 5o.8 


+ 


«9.75 


4.5 


68.78 


199 


33 


36 


9. 09 


+ 


3.039 


-j- 


t5 36 19.8 


+ 


■9.94 


3 


68.83 


i3o 


93 


38 


4S.47 


4- 


3.097 


+ 


«9 40 57.7 


1- 


19.97 


5*4 


68.80 


i3i*) 


93 


41 


«4.39 


1 . 


3.o3o 


+ 


30 39 33.6 


+ 


19.99 


1 


68.79 


l39 


93 


4» 


19.01 


-{- 


3.036 


-f- 


18 38 14.7 


+ 


"9.99 


t 


68.77 


i33 


93 


46 


36.89 


+ 


3-049 


-j- 


9o 8 17.4 


+ ' 


90.03 


1 


68.74 


134 


33 


5i 


34.18 


+ 


3.055 


+ 


18 33 35.0 






10.04 


3 


68.77 


i35 


93 


55 


49.83 


+ 


3.063 


+ 


18 6 0,6 




^ 


10. o5 


3 1 68.80 






UtfleretrtolMO.O 








1 


4 


39 


53.66 


J. 


3.619 


+ 


93 33 10.6 


-|. 


7.44 


1 


69.05 


9 


5 


9 


90.79 


-|- 


3.408 




14 3o 30.5 


+ 


4.40 


9» 1 


69.13 


3 

4 


5 
5 


34 

36 


3.7' 
46.84 


~ ■ 


3.431 
3.798 


+ 


1 5 Q 


• • 


t • • . • 


3,0 
1 


69 09 
69.13 


■ •» y • • • • 
96 16 55.0 


+ 


9.o3 


5 


5 


37 


96.74 


+ 


3.443 


+ 


i5 34 34.4 


+ 


1.97 


3 


69.09 


6 


5 


37 


38.44 


+ 


3.693 


+ 


35 4 .... 


• • • • 




If 


69.13 


7 


5 


53 


58. 00 


+ 


3.493 


+ 


17.98 59.8 


+ 


0.53 


3« 1 


69.13 


8 


6 


7 


49.38 


+. 


3.5oo 


+ 


«7 47 


• • • 




1.0 


69. §3 


9 


6 


8 


47«' 


+ 


3.485 


•^- 


17 i3 90.8 


— 


• .77 


1 


69.13 


10 


7 


37 


9 4> 


-|- 


3.451 


-\- 


17 t8 56.1 


— 


8.95 


1 


69.17 


II 


7 


43 


5.6i 


•1. 


3.444 


+ 


17 1*9 37.8 


— 


8.73 


t 


69.17 


19 


7 


54 


3.17 


-j- 


3,436 


+ 


16 48 5o.9 


— 


9.^7 


t 


69.17 


i3 


8 


4 


99.67 


-{- 


3.4>9 


+ 


16 55 t3.6 


— 


10. 36 


1 


69.91 


i4 


9 


i4 


9.09 


+ 


3.344 


4- 


«7 9 «5.4 


— 


i5.o3 


1 


69.17 


i5 


9 


99 


54.34 


+ 


3.317 


^ 


16 48 kB. 6 






15.90 


3. 1 


69.17 
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Mittlere Poiitionen Ton Fixiternen. 



Nr. 


Reetascension 


Jährliche 
Praecession 


Dedination 


Jfthrliche 
Praecession 


Zahl 
der 


Epoche 

1800 

■ 




















Beob. 


+ 




* fi 


1 « 




« 




i tt 




M 






i6 


10 54 


31 . 16 


4- 


3,076 


+ 


045 > . > 




»9^4 


1 


69.36 


«7 


10 54 


46. 30 


+ 


3.193 


+ > 


18 3 47 . 1 




19. a5 


3 


69.38 


18 


II 5 


38.13 


+ 


3.073 


+ 


18 8.6 


— 


«9.46 


3,3 


69.37 


«9 


.1 14 


6.76 


+ 


3.066 




1 36. 1 


— 


19.65 




69.33 


ao 


II 18 


«7. «7 


+ 


3.065 




1 39 I9.4 


— - 


•9.7^ 




69.30 


ai 


13 3 


ai.07 


+ 


a.957 


+ 


i7 ■« .... 


. • • • 




1, 


69.36 


33 


|3 16 


•9.46 


+ 


a.938 


+ 


[6 57 6.3 


— 


18.96 


a, 1 


69.35 


93 


13 5o 


«3.73 


+ 


3.866 


+ ' 


18 30 .... 


• • • • 




ii 


69.35 


^4 


14 36 


31.86 


+ 


3.800 


+ 


»7 49 


. • • • 




'f ^ 


69.40 


95 


i5 8 


9.90 


+ 


3.104 


— 


1 55 37.3 


— 


13.67 




69.44 


a6 


|5 31 


4.36 


+ 


S.333 


—— 


8 53 4^-6 


-^m 


ia.83 


I, a 


69.4» 


«7 


i5 1 


7.»Ö 


+ 


3.33i 


'— 


8 53 14.7 





13.81 




69.4« 


.«•) 


t5 54 


0.75 


+ 


3 5o8 


+ •■ 


iß 17 3i.8 





10.48 




69.43 


»9 


.6 4 


34.13 


+ 


a.693 


+ 


17 53 34.9 





9.68 




69.48 


3o 


16 6 


16.37 


+• 


3.686 


+ 


18 8 48.4 





9.55 




69.53 


3i 


16 10 


34.57 


+ 


3.683 


+ 


18 5 59.4 


— .- 


9.^3 




69.4^ 


33 


16 14 


6.35 


+ 


3.665 


+ 


18 45 33.7 




8 91 




69.44 


33 


16 30 


4.00 


+ 


3.664 


+ 1 


18 33 33. 3- 





«.4: 




69 5J 


34 


16 33 


1.61 


+ 


3.668 


+ 


18 17 33.3 


— 


8.33 




69.44 


35 


16 36 


7.6« 


+ 


3.683 


+ ' 


17 35 45.1 





7.99 


3* 1 


(6(f -SS 


36 


16 39 


34.33 


+ 


3.686 


+ 


»7 «9 45.4 


^. 


77' 




69.50 


37') 


16 36 


5.90 


+ 


a.644 


+ 


18 5a 45.8 


— 


7. 18 




69 44 


38 


16 38 


39.05 


-j- 


3.644 


+ 


18 48 53.8 





6.97 




69.44 


39 


16 41 


18.16 


-- 


3.658 


+ 1 


K 8 10 33.9 


— 


6.75 




69.4^ 


40 


16 41 


31.09 


+ 


3.668 


+ 


17 44 53.5 


— 


6.75 




69.53 


4> 


16 44 


55.45 


-l- 


3.664 


-— 


17 48 4^.7 


—.« 


6.45 




69.44 


43 


16 45 


30. 13 


-- 


3 653 


-j- 


18 18 5.3 




a.43 




69.45 


43 


«6 47 


35. 5o 


+ 


a.673 


+ 


17 a5 48.8 





6.34 




69.54 


44"0 


16 59 


37.87 


+ 


a.669 


+ 


17 «7 54.6 





5 33 




69.51 


45 


17 13 


9.00 


+ 


a.664 


+ ' 


17 16 0.7 




4. 15 




69.56 


46 


17 18 


53.43 


+ 


a.66o 


+ 


17 31 58.3 


_. 


3.58 




69 55 


47 


17 33 


18. 19 


+ 


3.653 


4- 


17 33 40.5 


— 


3. 19 




69.48 


48 


1: »9 


30.37 


+ 


a.659 


+ 


17 17 5i.9 


• 


3.66 




69.55 


49 


'7 47 


36.08 


+ 


3.663 


+ 1 


«7 ö 45.7 





1.10 




69.53 


So 


«7 47 


37.44 


+ 


3.648 


+ 


17 34 37.5 


— 


1 .08 


99 1 


69.58 


5i 


'7 49 


7.73 


+ 


a.658 


+ ' 


1711 0. I 


— . 


0.95 




69.59 


53 


17 5o 


^7 49 


-- 


a.6f 1 


+ > 


19 35.6 





0.83 




69 56 


53 


17 53 


9.00 


*H 


a.65a 


+ 


17 a5 10.0 


-.- 


0.69 




69.58 


54 


•7 54 


4^.94 


-- 


a.659 


+ ' 


17 6 37.3 


— 


0.46 


3 


69.56 


55 


17 54 


48.13 


+ 


3.65o 


+ 


17 3o 8.4 


— 


0.46 


3 


69.54 



Mittlere Poiitionen tob Fixsternen. 



75 



Nr. 



Bectasoension 



Jährliche 
Praeeession 



Dedination 



Jährliche 
Praeeession 



Zahl 

der 

Beoh. 



Epoche 
1800 

+ 



56 

5: 

58 

59 
60 

61 
63 
63 
64 
65 

66 

67 
68 

6p 
70 

7« 

7» 

73«) 

74 
75 

76 

77 

7« 

79 
80 



7 
8 

8 

8 

8 

8 

8 



59 

o 

I 

5 
5 



11.10 

•9.S4 
1.85 

3i.S4 

48 83 



6 18.97 

II 4S>o6 
8 i3 49.05 
8 14 95.96 
8 16 49. 10 

8 91 35. o3 
8 93 58. 90 
8 97 1.48 
8 98 36.37 
8 33 95.33 

8 4o 56.65 

9 45 34.03 
8 48 59.5a 
8 49 39.91 
8 53 17.76 

8 55 31.91 

9 7 «9.59 
9 94 11.47 

9 99 59.18 

9 38 41. i6 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 



+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 



« 




a.664 


+ - 


».614 


+ * 


a.OSo 


+ « 


a.658 


+ • 


a.6a8 


+ • 


9.65i 


+ « 


a.6a3 


+ i 


9.6i3 


+ « 


9.65o 


+ « 


a.6ao 


+ t 


a.653 


+ > 


a.667 


+ - 


a.636 


+ « 


a.öaS 


+ « 


a.614 


+ « 


a.6a9 


+ » 


a.666 


+ « 


a.6?6 


+ « 


a .6ao 


-- 1 


a.6a3 


"h * 


a.64i 


+ • 


a.648 


+ ' 


a.66a 


+ ' 


a.663 


+ » 


a.670 


+ • 






/ 


t* 


6 


55 


ia.9 


8 


5a 


14.6 


7 


a8 


«9.4 




1 1 


a5.6 


8 


«7 


49 • 


7 


a6 


ao.4 


8 


33 


a«.4 


8 


57 


a5.7 


7 


3o 


3i.5 


8 


40 


39. a 


7 


a6 


17.» 


6 


5a 


43.8 


8 


8 


55.4 


8 


35 


3o.4 


9 


3 


34.4 


8 


34 


5.8 


7 


1 1 


55.4 


8 


4- 


34.7 


9 


a 


49.7 


9 





a6.7 


8 


ao 


4.4 


8 


«7 


a4.a 


8 


9 


44.4 


8 


»7 


i3.a 


8 


16 


3o.o 



') AR. nnsicher. 

*) Decl. unsicher. 

*) Sehr ftchvach, 10.11 GrOsse. 

•) AB. ▼lelleicht —1*. 

*) AB. nnsicher. 

•) AR. wahrscheinlich + 1'. 

*) AR. unsicher. 

*) Unsichere Beohachtnngen. 

*) AR. nnsicher. 

**) Wegen LichtschwAche des Sternes nnsicher. 
'*) AR. wahrscheinlich — 1'. 



+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 



+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 



0.07 
o . o3 
0.09 

o.4öf 

o.5i 

0.55 
i.o3 
I . ao 
1 .a6 

1.47 

1.S9 
a. 10 
a.36 
a.5o 

a.9> 

3.56 
3 9« 
4.^5 
4.3i 
4.6^ 

4.81 
5.81 
7.ao 
7.67 
8.3; 



a 
a 
I 
I 
t 

a 
a 
3 a 
I 
I 

a 
a 
I 
3 
1 

I 
I 
I 
1 
I 

I 

a 
I 
a 
I 



I 



69.86 
69.55 
69.58 
69.59 
69.58 

69.55 
69.57 



et 
et 



s« 

S6 



69.55 
69.57 

69.5a 
69.57 

69 55 
69.58 
69.68 

69.68 

«9.57 
69 . 68 
69.55 
69.59 

69.57 
69.58 
69.59 
69.64 
69.59 



PLANETEN- 



UND 



COMETEN-BEOBACHTUNGEN 



AM REFRACTOR VON SECHS ZOLL ÖFFNUNG. 



Vom 11. November 1865 bis 82. Juni 1870. 



Von 

Professor Dr. EDMUND WEISS, 

Ututt te k. k. ttamwartu 



Die folgenden Beobachtungen sind am Ereismikrometer des 
Fraunhofer'schen Befractors von sechs Zoll OefEnnng angestellt Ffir 
die Halbmesser des Ringes wurden die früheren Werthe beibehalten, 
nämlich: 

für den äusseren Kreis R = 987/7 

„ „ inneren « res 886. 9 

Den von mir ausgeführten Beobachtungen habe ich noch einige 
Beobachtungen der Cometen 1863 III, 1868 I (Brorsen) und 1869 I 
(Winnecke) hinzugefügt^ welche die Herren Directoren J. F. Julius 
Schmidt und F. Earlinski während zeitweiliger Anwesenheiten in 
Wien, sowie Dr. Tb. R. v. Oppolzer anstellten. Zur Reduction derselben 
wurde der für mich geltende Werth des Halbmessers benützt 

Die mittleren Orte der den Katalogen entnommenen Vergleichssterne 
sind mittelst der Auwers'schen Tafeln Astr. Nachr. Nr. 1300 auf Wol- 
fers reducirt, und an die Orte des Kataloges von Schjellerup zur Re- 
duction auf dasselbe Coordinatensystem -f- 0'03, -|- 0.^4 angebracht« 
Die neueren Meridianbeobachtungen der verschiedenen Sternwarten 
wurden ohne weitere Correction so angenommen, wie sie vom Beob- 
achter mitgetheilt sind. Die Reduction der Sterne vom mittleren auf 
scheinbaren Ort ist mit den Constanten des Berliner Jahrbuches be- 
rechnet. 

Ceber die Art der Reduction der Beobachtungen enthält Annalen 
3. Folge, UI. B. alles Nöthige. 



Ed. Weiss. 







An 


igelinft — ArUdae. 
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Angelina. 


Aigellia 

Amt 
o 33 99.3 

34 6.7 


» 
40, a 

55.3 

16.6 
33.5 

58 a 

-4.a 

40.6 
56.3 

56.8 
i3.4 

47.6 
4.5 

40.8 
57.8 

45.0 
1 .a 

36.7 
5a. 6 


Stera - 

Amt 
33 58.4 

34 38.3 


ff 

7.« 
38.6 

44.3 
6.3 

a6.4 

47.7 

8.8 
3o.7 

35.0 

47.4 
16 .0 
37.8 

IC. I 

33 .0 

14.0 

34; 5 


1868. 10. ReTember. cf 

Differens (PI. — St.). 
tt 9 t > 


35 5.4 

36 43.4 


35 34.7 

37 i5.8 


— o"* 3o/a3 
3o.77 
30.93 
3i.35 
3i.a3 
3l;o5 
5a. 00 
3i.3o 
31.75 
3i.3o 


. + a3' Se/S 


38 47.8 

4o 34.8 


39 «7.3 

4* 57.3 


4» 39.7 
43 7.^ 


4< $9-« 
43 4o.o 


45 45.6 

47 '»4.« 


46 16.3 

47 56.3 


48 36.7 
5o i5.3 


49 7.« 

50 47.2 


— 3i.i8 




5i 39.0 
53 8.4 


53 0.7 
53 41.3 


Stern. 

Ul. 87«6 4*33*»49 •79+33''33'6.'9 
WeisseiaO*!, 5o 35 1.4 
Wie. Mn. a 5o.o5 3.a 

Bioig Wien. Mer. B. benütii. 

* 

1868,0 4*33~5o.*o5 +33' 33' 3."3 
Beduct. . +3.68 +0.4 
Diflfer. .. — 3i.i8 + 33 36.5 
eig. Bew. 0.00 — o.3 
Refr — 0.04 +0.7 


54 33.9 
56 13. a 


55 4.5 

56 44.5 


57 35.8 
59 3.9 


57 56.8 
59 36.3 


6.1 
a6.8 

40. a 
a. 1 


1 0.3 
1 1 39.0 


1 1 . 1 

a8.a 


1 3o.3 
1 3 1 1 . a 


Mittel der Zeit . . . , 
Correct. der Uhr . . . 

Sternzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


A m 
... 47 3 

+ 3 i 


3. '5 

7.7 


... 5o 4x .9 
... 9 ^9 37.4 


Angelina. 4 3a 3a. 5 1 +33 56 4o.5 
Log.F.Par. 8.6o3„ 9-733 




A r i a d n e. 


Stera — 
10 47 18.4 

48 58.7 


38. I 

49.3 

1.5 
aa.9 


irladie - 

10 5o i5.o 
53 10.8 


a3.5 
a.5 

56.8 
35.8 

a4.5 

4.7 


1870. 'S. lin. S 

Differeni (PI. — St.). 

+ 3" 4.*Sa| 

4.oo| + a' 34."« 
3.«a| 

3.97) 

3.65} + a a8.6 

3.45I 


53 5a. 3 

54 3a. 1 


55 48. 
57 44.3 


58 ao.5 
60 0.5 


^9.9 
5i.8 


II 1 16.3 
3 13.5 


- 








+ 3 3. «7 + a 3i.7 
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Arflidne — Heeoba. 



1 1 



Stern -f- 

k m § 
5 59.6 

7 5i . I 



19 So. 3 
■3 41.9 



17 39.7 

19 99.5 



8.1 

4«. 7 



58.3 
^3.4 



4«.- 

i3.5 



irUAie + 



h m a 

11 9 19.6 

10 46.3 



i5 9.5 
16 36.4 



90 44.9 
99 17.9 



f 
99.9 

35.6 



i3.3 
95 6 



55.7 
5.8 



Mittel der Zelt n 6i5.6 

Correot. der Uhr a 3,0 h'g* Bew. 

Steraseit n 4 »3,6 

Mittlere Wien. Zeit ... 19 99 4.8 



Stera. 

U 24125 i9*5o'"49.'35— i9*6'98.'5(t) 
V. I 853 45.65 18.4 (t) 

Sa. 1495 45.04 93.9(2} 

Bloi Sa. benfitst, da ia AB. ▼ahndieiolieb eine 
geringe Eigeobewegnog Torhaoden. 

1870.0 I9*5o"'48.'o4 — |9*6'9S."9 

aedaet. . -■{' o,^B — 9.9 

Oiffer. .. +3 3.87 + 9^3i.7 

0.00 o.o 



Refr. 



O. Ol 



Ariadae i9 53 
Log. F. Par. 



59.65 — . 19 3 53.5 
8.399. 9.931 



H e e n b a. 



lecite -(- 



19 i3 17.5 
tS 11.5 



«7 
«9 


38.7 
36. 


99 
93 


0.0 
56.9 


«7 
«9 


8.6 

5.9 



3i 34.7 
33 3i.3 



4.3 



46.5 
»7.5 



47.7 



17.0 
56.8 



49.9 
99 8 



Stera + 

t9 i5 37.3 

17 5.0 


46.4 

54.6 


90 0.4 

91 97.1 


10. 1 
.7.3 


94 91 .6 

95 48.6 


3i .9 
38.4 
40.8 
47.5 


99 So. 6 
So 57.5 


33 57.4 



186». 



35 93.0 19. 



leeiba — 

iS 45 96.7 36.8 
47 19.8 9.6 



53 53.5 
55 38.5 



i3 59 11.3 
14 o 56. o 



4 4.7 

5 5i .9 



»3 0.7 

«4 47.5 



3.9 

98.7 



90. 3 
46 5 



14.5 
4i.5 



10.5 
37.5 



Slera — 



iS 4? 95.1 

49 «5.8 



55 59.3 
i3 57 56. o 



>4 



I 
3 



9.3 
iS.i 



6 
8 



4.3 
8.9 



■ 4 59 9 
»7 4.« 



39,9 
99 . 1 



59.9 
45.4 




«.7 



6.3 
56.5 



Mittel der Zeit 1 S 11 39% 

Correet. der Ühr ^ o 56 . 1 

Sternieit....; 13 ,, 35], 

Mittlere Wien. Zeit ... 10 33 i3.5 



^ 



1. lal. h 

Differeni (PL ^ 
— 9* 6.'5o 
6.60 
7.98 
7.90 
7,99 

7.5« 
8.00 

7.4.7 
8.35 

7.55 



St.). 



- 4'>9.''* 



— 4 «7.0 



Lal. 22562 
Weisse I 895 
Wash. G. 681 
Saat Z-o 139 
8523 



— 9 7.35 

Stern. 
n*59'"59.'i5- 
51.74 
51.69 
59.08 
51.91 

Saat + 



angeaommea 



— 4 >8.4 

-••||'i7V9 0) 

91.8 (1) 

• ••.(1.0} 
«ß.9 (3) 
16. 1 (5) 

Lata. 



1869.0 
Rednet. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Refr 



Ii*59*59.*00 

+ 1.08 

— • 7.55 

0.00 

— 0.01 



%• ii'iö.^S 
— 7.6 

— 4 »5.4 
a.o 

— 0.9 



Heeahft . 1 1 5o 45. 79 
Log. F. Par. 8.189. 



•1 i5 59«7 
9.579 



Ueeuba — Helen». 



81 



leeibi 4- 



h m M 
la 57 a3.'7 

59 14.5 



34*3 
4 



Stei a 4- I 



o 



i3 



4 3o.o 
6 19.5 



10 ao . 3 
la 10.0 



39.8 
9.5 

3o . o 

0.4 



i3 



m ff 
I 0.8 

a 37.0 



f 
'7.7 



8 7.(i 

9 4"^. 5 

73~5877 
i5 33. I 



16 . a 
33.7 

i4.3 



1869. 



10. lat. C 

Differenz (PI. — St.). 
— 3« a9.'57 



■eciba - 

•3 a3 55.3 
a5 4* .0 





Stern — 

I 3 37 a 1 . 3 

19 16. ü 

33 3a. 8 

35 37.5 

39 ^9 4 

4 1 a 5 . a 



^9. I 
8.a 



40 . o 
19. 3 



37.7 
'7.3 



h Vi t 

Mittel der Zelt i3 17 57.4 

Correct. der ühr — 4 4^.3 

Sternzeit i3 i3 17.1 

Mittlere Wien. Zeit .. 9 58 3a. a 



3o. 3o 
3o.65 
3o. 5o 
3o.a5 
29. 85 



— i' 56."o 



— I 57.1 



— ? 3o.i9 — I 56.6 
Stern (77 Stern Tom 1. Mai). 



1869.0 ii^Sa^'Sa/oo 

Reduct. . + I .00 

Differ. .. — 3 3o. 19 

eig. Bew. 0.00 

Refr 0.00 



ii'i6/'5 

— 7-a 
I 56.6 

0.0 

— o. I 



Hecuba .. >> 49 >3.8i 
Log. F. Par. 8.aoa 



1 i3 ao . 4 
9.881 



Helena. 



Stcn — 

aa 17 33.541.6 



19 «3.0 



57 34.6 
59 19. a 



5.3 



4^.4 
11.3 



■eleift — 

aa ai 43.453 
a3 3i .4 



a3 



I 43.6 
3 35.4 



u 
•ia.8 



Da . I 
a6.a 



a3 



Steri + 



5 36.9 
7 39. I 



i3 10.6 
i5 i3.5 



43.0 
3a. a 



'7.3 

7.4 



i3 



■eleia - 

9 5o.5 
II 5o . 5 



17 ^4-3 
i9.a5.a 



•)8.3 

4 1.8 



1868. 21. September. C 



3 a . 'j 
16.3 



h m 9 
Mittel der Zeit aj 58 38. o 

Correct. der ühr -f- o a o . 8 

Sternzeit aa 58 58.8 

Mittlere Wien. Zeit 10 54 48.6 



Differenz (I 

+ 4'* «4.*3o 
ia.45 

ia.48 
1 a . 3 


•1. — 

+ 
+ 


St.). 

•' 4."«> 

t 5.4 


+4 «a.88 

Storn. 


+ 


' 4.7 



Lal 4580 y,a3*iG"*45.'i 7-o°ae' o."o [6^7 ;](!♦!) 
Piazzi 68 . . . 45.37 a5 59 . 8 n.6](6.6) 



Weisse I 320 
Taylor 10743 
RQink. 11102 



ßob. 5167... 

Die Beobachtung durch Wolken unter-jschj. 963 V 
brochen und gestOrt. Der Planet bell lol ' 

mg. aber zuweilen sehr schwach. 
*) Die beiden Beobb. von Lal. weichen in 
A. R. um 1' Tou eicander ab. 



45.84 
45. 5i 
45 .a3 
45.48 
45.73 



58. o [8] (40 

57.9 [6-7] (5.5) 

57.7 ■•• (*•*) 

59.4PilC3.^) 
58.o[6.5.7j(U) 



ÄUL d. Wies. Stcniw. 8. Folge ZVU. 



1 1 

angenommen: . 

4 

1868.0 a3*i6"» 45.'5a - 

Reduct. . -[. a 83 
Differ. .. -)- 4 ia.88 
eig. Bew. 00 
Rcfr u . 


- 0" 

+ 


1 — 

a5'58."8 

+ «9.7 

* 4.7 
— o.a 

0.0 


Helena .. »3 ai 1 .a3 — 

Log. F. Par. 7 -^^On 


- 


a4 34.6 
9.876 



6 



8t 



Helena — io 



Sten — 



•ii 56 53.7 
58 47 o 



ai 59 4ji «^ 
aa 1 34 .4 

a 4874 
4 41. a 



f 
39.4 



49* 
27. a 



56.1 
33.8 



leleia — 



h m § 
ai 57 a3.5 

59 16. a 



3a 



o 11.3 
a 3.8 



3 17.5 
5 10. 3 



7 8 



«9.7 
55.3 



36.3 
>.9 



Steri -|- 



33 



6 33.5 
8 30.8 



9 a3.4 
II 10.3 



la 16.3 
14 4.a 



41.0 
i3.o 



3o.3 

3.6 



34.0 
56.3 



33 



■eleu - 

7 0.8 

8 5i.i 



9 5o.5 
«» 40.9 



la 43.5 
14 34.0 



9.6 
4a. 3 



59.3 

3«. 7 
53.3 

35. I 



A m # 
Mittel der Zeit 33 6 o.3 

Correct. der ühr — o 9.3 

Sternzeit 33 5 5i.i 

Mittlere Wien. Zeit ... 9 46 6.0 



1868. 



S5. SepteMber. 

Differeni (PI. — - 

+ o* a9.'68 

«9 45 
39. 10 

38.63 

39.18 
38.7^ 



8 ' 

St.). 
— o' i5."5 

O 13.8 



+ a9. i3 — o 14.3 
Stern (= Stern Tom 21. Sept.) 

1868.0 33*16* 45/53 — o* 35' 58.''8 

Reduet. . + 3.83 ^ 19.8 

Differ... + o 39.18 — o 14.3 

eig. Bew. 0.00 o.o 

Refr 0.00 



0.0 



Helena.. a3 17 17.48 — o a5 54.3 
Log. F. Par. 



8.133 



9.H76 



Jo 



3 35 18.4 
36 43.5 


3o.o 
3o.4 

45.3 
45.3 

37.5 
37 5 
39.5 
38.7 

40. «» 
38.7 

33.0 
39.3 

36.3 
33.4 

.7.5 

13.6 

.4.0 
9.7 

59-4 
54.7 


39 33.4 

40 58.3 


43 35.6 

44 49.3 


47 «7.4 

48 4i.4 


5i 37.5 
53 5o.5 


55 19.8 

56 41.4 


59 i3.9 
3 36.1 


3 5.3 

4 a6.4 


7 1.4 

8 33. 1 


10 46.9 
»a 7.5 



Stent — 



3 37 4.3 

38 38.1 



4i 1B.4 

4a 54. 1 

45 10.4 

46 46. I 



49 «.3 

50 38.1 



53 11.4 

54 48.3 

57 a.7 

3 58 4o.o 

1 o 56.8 

a 34.6 



4 47.3 

6 35.8 



8 43.7 

10 31,7 



13.38.6 

«4 7.5 



i4.i 

38.8 



38.3 
45.4 



«9.7 
36.5 



38.0 



3 1 . o 
38 6 



13. i 

3o.7 



6.1 
a5.4 



16.6 



53.5 
I 3.0 



37.5 

5<).3 



1865. 



11. HeteMber "^ 

Differenz (PI. — St.). 
— I* 5o.*75 

+ a4' o.^S 




+ 33 56.5 



— I 5o.83 +33 58.5 
Stern. 

Weissei 776 o*44'"58.'6i+ 3'i9'3i/'a 

SchJ. 298 58.56 Sa.i 

Berl. M. B. 58. 60 3i .5 

Schj.-l-Berl. 
Angen.: 



Jo 



63 



Mittel der Zeit a 53 56. a 

Correet. der ühr — a 37.3 

Stemzeit a 5i ag.o 

Mittlere Wien. Zeit. . . 1 1 a 7 1 3 . o 



Sieni-f. 



A I 

> 4 

5 



I M 

a.6 
4«. 6 



9 
1 1 



44.3 

aa.5 



i5 
16 



S.4 
44.7 



ao 
aa 



«9.3 
5.1 



a5 

»7 



5a. o 
a6.6 



3i 
3a 



i3.3 
46.8 



36 
38 



38.4 
II .a 



4* 
43 



a.3 
35.1 



47 
49 



3o.7 
'4 



58 
59 



aa.a 
53.3 



««'4 
3a. 8 



53. a 
i3.4 



17.6 
35.3 



38. a 
56. a 



1.4 
16.8 



aa.a 
37.0 



48.1 
»7 



la.o 
a5.6 



39.8 
5a. 3 



3a. 5 
43.5 



J# — 

Am« 
a 6 55.1 

8 4^.3 



I865.0 0*44« 58.'58 + 5*19' Si.^'S 

Reduct. . +3.98 -f a3. I 

Differ. .. — 1 5o.83 -}-a3 58.5 

eig. Bew. — 0.01 0.0 

Reff -j- o.o4 -f" *.o 



•^0 o 43 

Log. F. Par. 



11.76 + 3 
8.374 



43 54. 4 
9.85 o 



la 

«4 



36.0 

^4.4 



»7 
»9 



a3 
a5 



59.3 

48.1 

19.0 

9.8 



a8 
3o 



40.8 
3a . o 



34 
35 



a.o 
S3.a 



39 
4> 



a6.6 
■ 8.8 



44 
46 



5o. ji 
4^.7 



5o 
5a 



16.8 
10.6 



9.3 

«.7 



4% 

3a. 9 



44.9 
i5.3 



8.a 
39.5 



^8.1 
1.3 



49.2 
aa.8 



II. 3 
44.5 



35.3 
9.» 



58.8 
33.7 



a6.o 
1.3 



'7.3 
54.0 



1865. 



10. Deeenber. 0* 

DiflTeren* (PI. — St.). 

+ «"• 56.'58 
56.8a 
57. a8 
57.35 
57.00 
57.9aj 
57.63 
57.58 
57.63 
57.95 



— ao'aS."5 



— ao aa .5 



+ a 57.37 — ao 73.0 
Stern. 

Weine 1802 0*46" 3i.'35 + a"34'9"5 

Berl. M. B 3, 55 ^^ 

Blosg B. M. B. beafitst. 
I865.0 o'*46"'3i.'56 + a* 34' 8."9 
Reduüt . +3.74 ^. ai .0 

Differ + a 57.37 —00 a3.o 

eig. Bew. 0.00 # — 0.4 
Refr — 0.0 a 0.8 



Mittel der Zeit aSa"'5i% 

Correet. der Uhr aa9,o 

St«n«it j, 3o ai.i 

MiUlera Wien. Zeit ... . g g^ ^ , , 



Jo o 49 3a. 65 -f- a 

Log. F. Par. 8.a78 



»4 5.7 

9.858 



GrdssrasekStsHgeB tob Plasetei 



® Jo 1865 Noreniber H 

1865 December 10 
@ Helena 1868 September 21 
® Angelina 1868 Norember 10 
@ Hecaba 1869 Mai 1 ; 

1869 Mai 10 



10.0 Grosse 
10.8 » 
9.8 » 
9.8 » 
11.2 • 
11.4 » 



6 • 



84 



Comet Beipighi 16<3 II(. 



1 



Comet Respighi 1863 III 



Ctmet-f- 



Am« 
i3 3 34.5 

4 5o .0 



7 10.5 
9 «3.7 



53% 
3i.5 



a8.7 
4.0 



Comet — 



i3 4^ 30. o 
44 56. o 



46 55.5 
49 ^^-S 



46.5 
39.0 



1 3 . o 
6.3 



Sleri + 



h m M 
I 3 o 4^- ^ 

3 33.5 



5 

7 



19.5 
55.0 



1863. 



17. lai. Dir« Schmidt. 



0.5 
8.5 



35.5 
4« .0 



Stent — 

1 3 4^* 55.5 
43 55.5 



45 

47 



30. 5 

33 . O 



i5 .0 
36.5 



40.5 
3.4 



h m § 
Mittel der Zeit i3 3557.7 

Correet. der Uhr — 3 1.7 

Stemzeit i3 sa 56. o 

Mittlere Wien. Zeit ... 9 43 45.9 



Differenz (Com. — St.). 



+ i'"37.'87 
38.98 
46.75 

47.73 



+ 



1"^ 
58.1 



+ I 43.83 H- 3 3.9 
Stern. 
B«a.7..C.+47'';7»3*3"*58/73-|-47*i3'3o."i(3.3) 
Berl. M. B. 



13 

i3 



Comet — 

58 44. 5| 3 o 
4a. 8 



4 53.5 

7 la.o 

I I 7.5 

i3 37 .3 



17 i5.o 
19 36.5 



II. 5 
53.8 



Steri -f 



13 55 34.5 
57 4^-7 



a5.^5 
10.0 



33. O 

19. 5 



i3 



1 35. o 
3 5o . o 



7 48.3 
10 3.5 



i3 56.7 
16 8.0 



4^.0 
35.7 



5«. 7 
33.5 



7.0 
44.5 



I 5. o 
5o.5 



Angeo. : 



58.84 
Bonn-f-Berl' 



a 8. 3(11) 



2 



I863.0 
Redaot. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Refr 



S'* 3»58.'78 +47*» i3'a9."2 



+ 1.04 

+ 1 43 83 

o 00 

4" 0.09 



+ 0.7 

4- 3 3.9 

— 0.3 

+ '5 



Comet... 3 4 43.74 -f-^ 47 1 4 34.0 
Log. F. Par. 8.45o 9-97 7 



1863. 



18. Mal. C W'- Schmidt. 

Differenz (Com. — St.). 
+ 3"* i9.'io 
ao.40 

33 . 00 
33 . 30 



— 33' 4a."6 



hm» 
Mittel der Zeit i3 9 9.7 

Corr^ct. der Uhr — 3 40 

Stemzeit ^3 6 5.7 

Mittlere Wien. Zeit ... 9 ^3 3.4 



+3 31.17 
Stern. 

Radcl. 908 3* 6"* 3l.^9 + 47' 3o' 57."3 
B.X.C + «;'7W 3i.i7 61.1 



Angen. 



R+ B 



Comet - 

13 49 3o.o 
5i 37.0 


5t .0 

4.0 

5o. 7 

«7 
40.0 
53 .0 

• • • • 

• • • • 


53 38.5 

54 35.5 


55 16.7 
57 i5.o 


58 36.5 
i3 34.5 



Stern-}- 

13 49 56.5 
5i 53 .5 



53 


53 


.5 


54 


5o 


. 


55 


4- 


■7 


57 


37 


.7 



59 3.3 

I 3 o 57.0 




I863.0 
Reduct. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Refr 



3* 6»« 3i.*i8 +47* 3o' 59."3 
-(- I ,o5 
+ 3 31.17. 
-)- o . o3 
— 0.83 



+ 0.3 
— 33 43.6 

— a.o 

— 1 1 .9 



Com»'t... 3 9 53, Go +47 7 3.o 
Log. F. Par. 8.536 9 967 



1863. 



19. lal. cT Dir. Schmidt. 
Differenz (Com, — St.). 
— o'* 36.'i3 

33.35 
— o 34.4® 



Comet Respighy 1863 III. — Comei 1866 I. 



85 



Mittd der Zeit 

Correet. der Uhr 

Steraseit 

Mittlere Wien. Zeit . . 



h m i 
la 54 56.8 

— 3 6.3 

la 5i 5o , 5 

9 3 53.7 



Stern: Bonn. Z. C. +:47^ 817 

I863.0 3* i5"» 16/67 +47* 95' 34."6 

Redact . -f" «'^Ö +0.3 

Differ. .. ; — o »4.40 — a6 33.3 

eig. ßew. -f* <>«®5 — i.i 

Refr — 0,86 — I0.6 



Comet 3 14 5a. 54 -{-46 58 49.9 

Log. F. Par. 8.58o 9.956 



. Comet 1866 L 

Entdeckt von Tempel in Marseille am 19. December 1865. 



Steri 1 — 



h m g 
i a8 37.7 

34 34 8 



f 
6,3 

57.6 



Comet — 



h m i 
I a8 57.0 

34 3a. 5 



45!5 
37.0 



1865. 



21. Deeember. % 

Differenz (Com. — St. 1). 



Steri 1 + 

36 34.3 
41 3a. 5 



5.6 
'•71 



Cemet -j- 

36 48. o 19.5 
43 49 o 9.5 



ff m n 
Mittel der Zeit 1 35 59.8 

Correet der ühr + 1 5 a . o 

Stemzeit i 37 5 1.8 

Mittlere Wien. Zeit ... 7 36 3 i . 4 



+ 
1 



ffi 



6/40 — a' 37."7 
1^97 5 a3.9 



+ o 39.69 — 4 o.8| 



Cdinet — 



a 14 46.0 
ao 54 . 5 



3o. o 
9.0 



Stera 2 — 



a i5 43.1 
a'i 4<>.<> 



5.3 
•7.^ 



Comet -f- 



a5 37.0 
3i 5o.o 



a3 . o 
10.0 



Stera 2 -f 



Stern (Dapl. seq.) 

Wien. Mikr. Vgl. 

I865.0 ai'^ a'"38.'65 +71* a6' i9."9 

Reduct. . — I, i4 +35.8 

Differ. .. -j- o 39.69 — 4 0.8 

eig. ßew. + * • 9Ö +0.5 

Refr 0.00 «^o.i 



a6 5o.5 
3o 14 8 



4«. 7 
a5.7 



Mittel der Zeit a ^3 1^,5 

Correet. der ühr -J- i 55.9 

Sternzeit a a5 i3.4 

Mittlere Wien. Zeit ... 8 a3 45 a 



Comet... — 0*9.74 +7» aa55.3 

Diffdrenx (Com. ^ St. 2). 

— o'" 5i/3o ~ I 5o."9 
+ o II. 8a — 4 58.3 



o 19.74 — 3 a4.6 
Stern 2. 



Fed. 37.26 ai*6 


•"46 


.'40 


+ 7>* 


8' 


5. 


"3 


Arg. Ö. 2182 t 


47 


.89 




7 


59 


.5 


Bloss 


Arg 


.0.1 


benützt. 








1865. ai^Ö« 


47.' 


'89 


+ 7'* 


7' 


59. 


"5 


Rednct. . — 


1 . 


i5 




+ 


36 


.a 


Differ. .. — 


>9 


74 





3 


M. 


.6 


eig. Bew. -}■ 


0. 


a8 






0. 


.0 


Refr..... 


0. 


00 




— 





1 


Comet... ai 6 


'-»7. 


a8 


+ 7« 


5 


II . 





Im Mittel ai 4 


53 


.57- 


■f 7« « 


4 


3, 


1 


Red.anfM. d. Z. 


0. 


70 


+ 




1 . 


a 


Comet . . . a 1 4 


54 


«7 


+ 7« 


«4 


4. 


3 


Log. F. Par. 


9. 


lao 




8 


.80 


6 



86 



Com et 1866 I. 



Stern — 



IM 



o i3 ai .8 
i6 ^o ,3 



4^.6 
«9.5 



C«met — 

Amt 



o i5 38.5 
19 5i .0 



57.0 
18.0 



Stern + 



O 31 7.3 

34 36.3 



a6. 1 

18.3 



Cemet -f- 

o 33 57.5133.5 
37 49<^p9*<*| 



1865. 



S?. DeeeMber. 9 

Differenz (Com. — St). 

4- 3'« 37/53 + 3' i."4 

+ 3 3.40 — 



o 17.0 



Am« 
Mittel der Zeit o 3t 46.5 

Correot. der Uhr + « 34.6 

Steinzeit o 34 3 1 . i 

Mittlere Wien. Zeit 61916.6 

Der Coinet ist «in matter, fenra 
schener Nebel ohne scharfe Begrenzung, 
mit m&ssiger excentnscher Verdichtung, 
in der manchmal ein feines sternartiges 
Pünktchen aufzutauchen scheint. Er ist 
heute (wegen Nebel?) riel schwacher als 
gestern^ jäoch sicherer zn pointiren. 



Stern. 

PiazziXXI41533*o»*54.'39+63*7'34."8(H.6) 

Groomb. 3685 54.07 36. 1 (6.6) 

Tayl. 10270.. 54.56 3?.! lU) 

Btob. 4837. ..• 54.67 38.3 (6.7) 

Arg. 23389 54.58 37.7 (U) 

Etadcl. 5560 54.33 37.1 (S.3) 

angenom. \ (P. 4. 0. -}- T. -|- Bob. -}- Bad.) 

i865.o 3i*o'" 54/38 +63* 7' 36/7 

tteduct... + i.5o +38.9 

Differ. .. +3 49-97 + » »^«^ 

eig. Bew. — o.53 — 0.1 

Befr 0.00 0.7 



Comet... 33 3 45. 3i -(~6i 9 ^7»^ 
Log. F.Par. 8.743 9 ■»9 



Stern — 



o 37 

40 



9.7 
9.0 



45 4 8 
48 8.8 



3i.4 
48.5 



36.6 
46.5 



Cemet -f- 

o 40 8. 5 40.0 
43 57 .0 36.5 



48 3.0 

53 35.0 



18.5 
8.5 



1865. 



Stern 4t 
16 37.5 

40 31.0 



37 37.8 

39 36.9 



53.6 
4^5 

6.5 

0.6 



Cemet — 

Tt 33 5o.O 
36 38.0 



33 1.5 
36 58.5 



17.0 
55.5 



19.5 
33 .0 



22. Deeember. $ 

Differenz (Com. — St.). 

+ 3"* 33.'35 + 33' o.''3 

3 43.07 4- «8 5i.6 

6 8.48 — 30 33.7 

G 35.18 — 34 18.6 



+ 4 



o 4^. ' 



h m 8 
Mittel der Zeit 1 37 59.4 

Correct. der Uhr -j- 3 37.7 

Sternzeit 1 4o^7*' 

Mittlere Wien. Zeit.... ^ 35 30. 3 



54.77 — 

Stern. 
PiazziXXI 416aa*ü'"59.'i8+6r37'38."i(43.8) 



Groomb. 3686. 
Tayl. 10272 . . 
Rob. 4H39 ... 
Geenw.12C.197t 
Arg. Ö. 23390 
Badd. 6561 .. 



59.06 
59. to 
59.04 
59.34 

59.44 



34.6(6.6) 

377 (3.*) 

37.0 (3.5) 

3 5.8(1*6) 
37.6 (U) 

34.6 (U) 



59. 13 

angen. i (P. + G. + T. + Bob. + Gr. + Bad). 

,865.o 33*o"»59.'i4 +6iM7' 36."3 

Beduct . -f 1.54 + 38.9 

Differ. .. + 4 ^4.77 — o 45.i 

eig. Bew. +0.47 + <>. » 

Reff... 0.00 0.0 



Comet ..33 5 55.93 + ö* ^7 *<>.^ 

Red. auf M. d. Z. -|- 1 . 1 4 — 0.6 

Comet .. a3 5 57.06 + 61 37 19.4 

Log. F. Par. 8.867 8.096 



Comet 1866 L 



«7 



Stern — 



3 i3 45.6 
f5 a5.8 



17 i5. 3 

18 56.9 



ao 34.6 
aa 16.1 



f 

55.0 
Iß. 4 



a6.o 
47.4 



44.^ 
6.6 



Comet — 

h m § 



3 14 44.S 
16 4^ '^^ 



18 14.0 

ao 10.0 



ai 34.0 
a3 a9.5 



f 

54.0 
a7.o 



aS.o 
58.5 



43.5 
18.0 



Stern -|- 



3 a5 18.3 
37 16.0 



29 
3i 



5.3 

a.o 



3a 35.4 
34 3a. 7 



a6.7 
7.« 



«4.« 
53.7 



43.8 
a3.3 



Cemet - - 



3 a6 a8.5 
a8 18.0 



3o I 5 .0 
3a 6.5 



33 44.5 
35 36. o 



39.0 
6.5 



a6.5 
55.0 



56. o 
a4.5 



lovD« 



7. JInner. 

Differenz (Com. — Sl.)* 



+ ,« 



5. '6 8 

5.48 

5.87' 

5.95, 

6.97 
6.45I 



+ 



+ 



8. "8 



38.8 



h m 8 
Mittel der Zeit 3 a5 6.5 

Correct. der Uhr — 5 a4 . 5 

Stemseit 3 194^.0 

Mittlere Wien. Zeit 8 1 1 1 4 . 4 

Comet sehr ferwaschen, aber nner 
wartet hell; Kern ezoeatrisch, zuweilen 
aufblitzeud. 



+ I 6.07 + 1 53.8 

Stern. 
Wien M. Vgl.a3*33"'5i.'3o + 3*4o' a6."6 . 
Uid. M. B. 51.27 ai. 4(2-2) 

angen. t (^- + 2 L.) 

1866.0 «3*33« 5i.*a8 +3''4o'a3".i 

Reduct... — 0.08 -f a.5 

Differ.... + I 6.07 + I 53.8 

eig. Bew. 0.00 — 0.1 

Refr + O.Ol +0.1 



Oenet-}- 



3 34 a9,o 

36 i5.o 

37 ia.5 

38 56.5 



4o 55.0 
4» 39.0 



4.5 



a3.o 
45 o 



6.5 
-i8.o 



Stern + 

3 34 49.a57. 
36 44.1 35.8 



37 3i.3 
39 a5.3 



41 i4.a 
43 8.0 



39.0 
17. a 



ai.9 
59.3 



Cemet — 

3 44 14.5 

46 1.5 


a5.o 
5i.5 

5.0 
3o.5 

34.5 
59.5 


46 53.5 

48 4^.5 


49 «4.0 
5i 11.0 



Stern — 

3 44 45.455.3 

46 17.4 7.6 



47 ^4.8 

48 58.1 



49 53.3 
5i a7.3 



Comet.. «3 34 57.a8 + 3 4a 19.4 
Log. F. Par. 8.568 9-858 



lovD» 



10. JInner. S 

Differenz (Com. — St.). 
— o« a4.*S5 
a3.95 
a3.7a 
a3.3o 
a3.57 
a3.o5 



+ 



4. "8 



+ « 47.3 



35.0 
47.9 



3.1 
17 .5 



Mittel der Zeit 

Correct. der Uhr 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit . . . 



h » 8 

3 43 4.5 

— 6 34. a 

3 36 3o.3 

8 16 ia.3 



Comet sehr Terwasehen, Kern ttfter 
aufblitzend. 



— o a3.6i -j- I 56. 1 

Stern. 

Wi«nM.VRl. a3*37"*i7.'78 + i'a4' 9."3 
Bümk. 1151Ü 18. o3 8.a 

B. Z. 34 . . 18.33 9.4 

Lal. 46503 . >7.9o >> .^ 

Bloss W. Mikr. Vgl. benQtzt. 

1866.0 a3*37'"i7.'78 + i* a4' 9.'^3 

Reduct... — o.«» + ».4 

Differ.... — o a3.6i + i 56. i 

eig. Bew. 0.00 00 

Refr + 0.0» + ^-'^ 



Comet . a3 3(> 54.07 + 1 a6 7.0 
Log. F. Par. 8.585 0.8Ö7 



88 



Coinet 1066 T. 



C«met 4 

h m s 


f 


4 8 56. o 


a.o 


To 37.5 


!i5.5 
36.0 


I f a5. 5 


i3 5.5 


54.0 
ai .5 


i3 54.0 
i5 34.5 



Stern 4- 



4 



9 
1 1 



i5.9 
a.3 



I I 
i3 



44.5 
3 1 .0 



14 14. I 
i5 59. I 



^4.3 
54.6 



53.0 
aa.3 



5i.6 



Umet — 



4 



17 «.5 

18 5o.5 



19 4> '^ 
a I a8.o 



aa 3.5 
33 5i .0 



la . 5 
39.0 



5i .0 
•7.5 



i4.5 
40.5 



Stern — 



4 «7 290 
»9 7.9 



ao 
ai 



7.» 
46.3 



aa a9.3 
a4 9.6 



38.1 
59. I 



16. o 
37.4 



1866. 



10. Jliner. S 

Diflerens (Com. — St.). 

— o'«aa/53j 

aa.45j + i' 

aa.SS) 

aa . 40 



9."8 



aa 
aa 



3a 

•7 



+ o 57. a 



39.0 
i> 3 



Mittel der Zeit 

Correct. der Uhr . . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 



Am 8 
4 16 a4.o 

— 6 34. a 

4 9 49 8 

8 49 ^6.3 



1866.0 
Rediict.' . 
Differ. . . 
eig. Bevr. 
Rofr 



— o aa .46 -\-' 
Stern wie früher. 



3.5 



a3"37™i7.'78 
— o. n 
— o a a . 4 6 

U . CO 

-f- 0.0a 



+ '" >4' 9.-3 

+ -.4 

+ » 3.5 

0.0 

-j- o a 



Comet a3 
Log. F. Par. 



36 55. a3 
8.616 



+ t 



aS I 4 • 4 
9.868 



Stern 4- 



4 ao la .4 

aa I I . o 

ä3 58.^ 

a5 55.9 



ao. a 
a.3 



6.3 
48.7 



Comet — 



4 a I 
a3 



la . o 

5.0 



a4 58.5 
a6 5i . 5 



a I . 5 
53.5 



1866. 



95 
40.5 



Mittel der Zeit. . .^ . . . . 

Correct. der Uhr 

Sternzeit 

Mittlere Wien. Zeit . . . 



h m g 

4 ^4 «.5 

— 5 44.« 

4 '8 17.4 

8 46 4.8 



18. JInner. h 

Differenz (Cona. — St.). 

+ o»* 56.'5a 
57.7^ 

+ 



— . i6'a3."5 



57. la 

Stern. 
U1.4e512 a3*3;''*a6.'73— o^'48."6 [9] (44) 



An der Fortsctznng der Beobachtung 
hinderte eine eintretende Bewölkung. 



Piazzi 1 68 . . 
B. Z. 34 . . . 

Tayl. 10864 
Rümk. 11519 
Schjl. 0806. 



a6.85 
27.39 
a6.76 
a7.o9 
a6.5a 



43.1 [8.9] (U) 
46.3 [9] 0.4) 
46.0 [8] (5.9) 
47.3 I9](4.4j 

47.7 PK**) 



aiigen. Sclijl + T + P 



Cenet -f- 



I I I . o 

3 7.0 



5 56.5 
7 53 5 



aa .5 
56.5 

70 
43.0 



Stern 1 • 

3 3 a3.8 
5 ia.3 



8 8.4 

9 58.2 



1.6 
3.7 



3 

186Ö.0 a3*37"'a6.'7i 
ßeduct. . — 0.16 

Differ. .. + o 57. la 
eig. Bew. -|- o o5 

Refr — o . 3 1 



— o' 1' 45.''6 

+ 0.7 

~ 16 a3.5 

— 0.3 

— 3.0 



Comet .. a3 38 
Log. F. Par. 



a3.3i — 
8.6ai 



18 11-7 
9 874 



17.2 
5o.3 



1866. 



15. Jinner C 

Differenz (Com. 



a"' 8.'6o 



8.53 



— St. 1). 

+ '7' 3a."7 



8 57 



Comet 1866 I. — Comet 1867 I. 



89 



Stern 2 >f- 



h m 9 
3 i3 I0.6 

i4 58 3 

i8 i6.9 
2o 4.3 



19.3 
49.6 



^5.6 
55.5 



Conet - 

h m » 
3 i5 57,0 

174^0 



31 3.5 
33 ^H,o 



8.5 
3o.5 



■ 5.5 
36.5 



Kittel der Zeit 3 11 57.4 

Correct. der Uhr — 4 33. o 

Steniseit 3 7 34.4 

MiUlere Zeit 7 37 3 1.6 

Comet wegen Nebel sehr schwach 
uod wegen vemraschenen Aossehens schlecht 
zn beobaobten. Kern zuweilen auf blitzend. 
Das letzte Mal sah ich den Cometen am 
8. Februar; er war jedoch schon zu schwach, 

um ihn beobachten zu kAniien. 



Differenz (Com. — St. 2) 

+ 3~ 45.*o5 
45.30 



19 57. 'o 



+ a 45.18 
Stora. 1. 

Lal. 46628 33*4i"'i9.'84-- I•3l'4".8[8^] — 
B. Z. 112 19.83 8.3[8] — 
[.am. 9313 90.36 7.3[9i(10) 

Bloss Lam. benutzt 



1866.0 33*4l'"30.'36 

Rednct... — 0.17 

Differ. .. — 3 8.57 

eig. Bew. — 0,04 

Eefr + o . i o 



— I* 3i' 



7."^ 



0.0 

+ «7 3^.7 
+ Ü.4 

+ -.4 



Comet... a3 39 ii.58 — i i3 33.7 

Stern 2- 

Lal. 46478 a3*36"*35/63~o'53'53.''i[9] 



Weisse I. 


112 25. 


93 




53 


.4[8-9]W) 


Lam. 9289 . ^6. 


00 




55 


. 1 


[9] P> 




Angei 


W 

i. 

2 


+ 


Lam. 


— 




i8r)6.o 


3 3*36"'j5.' 


97 


_ 


0" 


53' 


53/'9 


Reduct. . 


— 


.19 






+ 


0.4 


Differ. .. 


+ > 45 


.18 




— 


■19 


57.0 


eig. Bew. 


+ 


.o5 








0.3 


Refr. . . . 


— 


. II 






— 


1.5 



Comet... 33 39 10.90 — 1 1 3 53.3 
Im Mittel 33 39 11.34 — 1 i3 43.4 
Log.F.Par. 8.544 9.878 



Comet 1867 I. 

Entdeckt von Stephan in Marseille am 25. Jänner 1867. 



Stern 1 - 

5 59 49.7 

6 I 54.3 

6 35.6 

8 3i 3 

9 47.5 
II 53.3 



|3 13.4 

i5 18.3 



57.4 
46.4 



34.3 
33.5 

5573 
45.7 



30 . O 
10.8 



Comet -f- 



6 



o 34 . 5 
3 35 . o 



7 «.5 

8 63.0 



10 35. O 
13 35.5 



i3 5i.5 
i5 46.5 



35.5 
14.5 



i3. o 
5 I . o 



36.5 
I 3 .0 



63.0 
36. o 



1867. 



4. Vebroar. C 

Differenz (Com. .— St. 1). 



+ 



.m 



33.'93 
33.35 
34.57 
33.87 



+ 16' i8."9 



+ o 33.66 



J 



90 



Com et 1867 L a. II. 



Steri 2 ^- 



h m § 
6 ao 59.5 

aa 33.9 

^4 *7-6 
25 G0.8 

äi; 58.5 
29 3o.2 



3i 32.4 
3a 63.3 



f 
7^.4 
22. 5 

3974 
49.3 



70 . 3 
18.6 



44.3 

5i.4 



CtMet — 



Am« 
G ai 48.0 

a3 53 6 



a5 
»7 


i5.5 
2a . 


28 
3o 


45.5 
53.5 



32 18.5 

34 28.0 



58*5 
4a. 5 



26.0 
10 .5 



55.0 
43.0 



29 5 
i5.5 



A III 9 

Mittel der Zeit ß 18 3o.3 

Correct. der Uhr -[- a3 -17.6 

Sternzeit g ^i 57.9 

Mittlere Wien Zeit... g 43 49 -j 



Differenz (Com. — - St 2). 

+ I* 3.'55 
4.a3 

4.85 
5 o3 



— 10' 5i."o 



Der Comet ist sehr ftcbwach und Ter- 
waschen; in der Verdichtung blitzen 
zahlreiche fixsternartige Pünktchen auf, 
so dasi die Beobachtung sehr unsicher ist 



+* 4.4« 
Stern 1 (Wien Mikr.-Vgl.). 

867.0 a* 55" 34*83 -|-i9* 48' 45."9 
Reduot. . -}- o.5o 

Differ. .. + o 33.66 
eig. Bew. -|- o.o5 

Refr -}- o , o 3 

Comet . . a 56 9.07 

Stern Z 

Weissen. 1307: a''*55*7/36-fao^a5'4i."7 
WienM. Vgl. 7.05 36. 7 

A^g.. Weisse + W.M. Vg l. 



— 3.9 

+ 16 18.9 

+ «.8 

+ 0.5 

4-ao 5 3.2 



1867. o a* SS"' 7.'ai 

Reduct. . + o.5o 

Differ. .. + « 4.4« 

elg. Bew.^ — 0.0 4 

Refr. ... — o.o5 



+ 20^ a5' 39ra 

— 3.7 
— 19 5i .0 

— a.6 

— 0.7 



Comet. a 56 
Im Mittel a 56 
r-K»g. F. Par. 



ia.o3 -)-ao 
10.55 ^%o 
8.596 



5 4«.» 

5 aa .a 
9«759 



Comet 1867 U. 



Comet - 

•4 49 «8-5 
5i 10.0 


29.5 
59.0 

28.0 
0.5 

24.0 
2.0 


5a 17.5 
54 11.0 


56 14.5 
58 12.0 



Stem — 

i4 So 10.520.4 

5i 46.3 36.3 



53 8.3 

54 48 . o 

57 475 

58 48.6 



17.5 
38.2 



14.0 
39. n 



i5 



Comet -f- 



I 56.5 
3 44.5 



5 18.0 
7 1.5 



8 29.0 
10 9.0 



6.0 
33.5 



a8.o 
5i .0 

40,0 
58. o 



Stern ^- 

i5 a 35.4 

4 33.0 



5 56.5 
7 5o.5 



9 
1 1 



7.5 

o .0 



43.0 

25.2 



1867. 



S4. ipril. 2 

Differens (Com. — St.). 

-o« 44.»i3 

43.75J + a' 

43.57 

44.0a 

43.87? + 
44.75^ 



7."o 



ta.4 



4.4 
4a. 6 



16. I 
5i.4 



— o 44. Ol 

Stern. 

Weisse 1.137 iSV* ö!44 
Lam. 4665 6 ao 

Bonn. Z.C—l«, 3042 6.a4 
ßerl. M. R. 6.a5 



+ 



9.7 



i«5i'38."6(U) 
35.1 (t) 
38. a (3.3) 
37. a (U) 



Comet 1867 II. 



91 



h m i 
Mittel der Zeit 14 59 5o , o 

Correct. der Uhr — 3 3i,a 

SterDzeit 14 56 18.8 

Mittlere Wieiii Zeit ... la 46 ia.5 



€*Het4 


- 


i5 18 17.5 


37.5 


19 56. 1 


45.6 
a3. a 


ai ia.5 


aa 48. 


36.5 



Stent -f- 



. angeo. 4 (Berl. -}- Bonn.) 

1867.0 i5* 9*" 6/a4 — i'» 5i' 37."7 

Redact. . -|- a . o 1 — 3 . a 

Differ. ,. — o44oi +a 9,7 

eig. Bew. 0.00 0.0 

Refr 0.00 j.o 



Comet.. i5 8a4.a4 — 1 49 3i.a 
Log.F.Par. 7.370^ 9.885 



A m s 
i5 18 54.6 

ao 45.8 



ai 49.5 
a3 37.6 



f 
3.5 

37.5 



58. o 
a8.8 



Cemet — 

i5 a5 8.5 
a6 58. o 



a8 
3o 



la.d 
6.5 



3t 
33 



18.5 
14.5 



17.0 

48.7 



aa.5 
56. o 



i7 8 
5.0 



Stern — 



17 a5 59.5 
37 34.5 



39 
3o 



3.i 

4^.6 



3a 9.0 
33 5a. 5 



9.6 
34 .5 



13.5 

33.0 

18.0 
43.5 



1867. 



S4« April. S Murmann. 
Differenz (Com. — > St.). 
"• 43.'67 



-— o 



43 40 
43.98 
43.43 
44. 3o 
44.35 






3. "9 
i3.5 

8.4 



Comet -f- 



i5 34 46.5 
36 31. o 



57.0 
9.5 



Stein -j- 

i5 35 34 . o 33.3 

37 13. O 3.3 



1867.0 I 
Reduct. . 
Differ. . . 
eig. Bew. 
Refr. . . . 



h tu t 
Mittel der Zeit i5 37 ai.5 

Correct. der Uhr .^^ 3 3i.3 

Sternzeit i5 33 5o.3 

Mittlere Wien. Zeit t3 i3 39.6 



— o 43.85 + a 9.5 

Stern wie früher, 

5* 9"* 6.'a4 _ 1- 5i' 37."7 

-j- 3.01 — 3.3 

— o 43.85 + a 9.5 

o. 00 0.0 

o . 00 -}- O . I 



Comet. . 

Par. 



Log F. 



i5 tt 34.40 
7.463 



I 49 3 1.3 
9.885 



•4 


Cemet- 

33 l3.5 

33 58.5 


33.8 

48.7 

«9.0 
45.5 

7.0 

38 


a5 7.6 
36 55.5 




•-»7 57.7 
a9 48.0 



Sten — 



i4 33 38.3 
34 3i.3 



35 3i.8 
37 38.0 



38 33.3 

3o 31.1 



46.3 

33.6 



4i .0 

»9.7 



3i.a 

13.3 



Caaet -|- 

t4 3i 33.5 
33 i3.o 


33.5 
3.3 

i4.5 
40.3 

1.3 

«4.5 


34 4.4 

35 5i .0 


36 49.3 
38 34.5 



Stern -j- 

■4 3i 57.7 8.3 
33 36.3 ^5.9 



34 38.3 

36 i4.3 

37 35.4 

38 56.3 



1867. 



30. ipril. cf 

Differenz (Com. — 

— o"» 38.'73 
38. a5 
39.30 
38.67 
38.83 
38.90 



St.). 

- .' 4o."4 

— i 37.5 



49.3 
3.7 



37.^ 

46.3 



— o 38.78 



I 39.0 



9» 



Comet 1867 II. 



h m s 
Mittel der Zeit 1 4 3o 29.8 

Gorrect. der ühr — 4 45.3 

Sternzeit t4 ^5 44«^ 

Mittlere Wien. Z^it 1 1 Sa 8.0 

Der Coaiet ist ein sehr rerwaschener 
Nebel mit ziemiich schönem nsternartigem 

Kerne. 



Stern -f 

Amt 
i3 So 18.6 

52 16.3 


f 
20. 1 

8.1 

57.3 
35.2 


54 40.7 
56 43.3 


59 38.3 
14 ' a8.a 


40.4 

»9. 3 


4 ■-»4.5 
621.1 


32.1 

i3.4 



C«met + 



A m • 
i3 52 24 .5 

54 5.0 



56 56.5 
58 29.5 



'4 



I 
3 



46.5 
i5.5 



6 3o . o 
8 10.0 



53.5 



Stern (Dubl. Observ.). 

1867.0 i5* 8"* i8/3i — r 

Reduct. . + ^ • ®9 

Differ. .. — o 28.78 — 

eig. Bew. 0.00 

Refr. ... 0.00 



57' 9.''9 

— a.9 
I 39.0 

0.0 

— 0.1 



Comet . . 
i-og. F. Par. 



i5 7 5i .6a — 1 



58 5i.9 
0.885 



1867. 



8.0 
19.0 



59.0 

3.5 



4i.5 
58.5 



+ 3' 



Stern - 

14 10 25.8 
II 54. 


37.2 

4^.5 


"4 4« .8 
16 17.0 


53. 
6.2 


«9 4».a 

21 22.1 


So. 3 
ia.3 


24 38.3 

26 25.0 


47.3 
16 1 



Comet - 

14 13 1 1 .0 

»4 4.0 



16 28.5 
18 24.5 



ai 39.9 

23 28.0 

26 27.5 

28 3i.o 



21.0 
53.6 



38. o 
i5 . o 



38.5 
18.7 



36.0 

21.7 



«^. . . » . h m t 

Mittel der Zeit 1^ 10 6.4 

Correct. der ühr g «7.7 

Sternzeit g^ 3 48.7 

Mittlere Wien. Zeit ... 1 « 640.1 



6. lai. C 

Differenz (Com. — St.). 

+ i»» 57.'3.5 
57. 12 
58. 08 
57.22 
57.72 
57.00 
57 .3o 
57.40 



ai."i 



+ 5 19.6 



+ 1 57.40 +3 

Stern (Wien. Mikr. Vgl.) 

1867.0 i5* 4"* 47.'84 — a'* 22' 

Redact. -j- a . 1 5 — 

Differ. .. + 1 $7.40 + 3 

eig. Bew. 0.00 -|" 

Befr 0.00 + 



20.4 

i."3 
a.7 
ao.4 
o. I 
o . I 



Comet. i5 6 47-39 — a 18 43.4 
Log. F. Par 8.079,i 9 887 



Comet — 

14 I 8.6 
a 5i . o 



5 3o.7 
7 10.5 



9 48.4 

II 32 . a 

■4 '6.4 

16 1.3 



•9. 


, 


40. 


,5 


4'. 





59. 


.5 


59. 





a 1 . 


5 


26. 


's 


49. 


5 



Stern — 

14 a 53.3 

4 34.. 



7 16. a 

8 54, a 



li 33.4 
i3 16. a 



■ 6 

17 45.5 



3.1 1867. 

^4.7 



a5.9 
43.8 



4a. 3 
6.3 



II. 3 
35.2 



+ 



7. lai. d* 

Differenz (Com. — - St.). 

— 1'« 44.»oa 
44.60I 

44.0^1 
44.82 

43.65 

43.8}{ 

43.65| 

44. 'o 
— I 44.08 + 



7/'« 



+ 



4.7 



5.8 



Com et 1867 II. 



98 



fomt + 



h m 8 
i4 19 6.5 

30 45.5 



93 





.6 


t»4 


3i 


.3 


«7 


11 


.5 


3S 


44 


.5 



3i 7.5 
3a 41.5 



i8!5 
33.5 



i3.3 
18.0 



33.5 

33.5 



18.5 
99.5 



Stern -j- 



h m 8 
14 90 5o .6 

33 38.7 



»4 44.8 
36 t4.o 



O . 1 



38 55.3 
3o 38.0 



33 5i.5 

34 aS.i 



56.3 
3.4 



5.0 
17.4 



3 

'4 



Mittel der Zeit 

Correet. der Uhr . . . 

Stemzeit... 

Mittlere Wien. Zeit. 



h m M 
14 17 13.9 

— 6 37.0 

14 10 35.9 

II 9 3o.3 



1867.0 i5* 8"'i6/53 
Reduct. . + 3.16 

Differ. .. — 1 44.08 
eig. Bew. 0.00 

Refr 0.00 



Steri 1 - 

■4 57 37.8 

59 5.3 
i5 



« o. 
3 36. 



6 o. 

7 3o. 



10 4. 

11 3i. 



48.3 

54 4 



C«met 4- 



9.6 

16.5 



I i.i 
19.3 



i5.3 
"9.8 



i4 59 33.0 

61 3.0 

i5 3 43.5 

5 34.0 



7 47.3 
9 96.0 



«I 47.5 
i3 39.0 



33.5 
5i.5 



56.5 
13 .5 



58.5 
i4.o 



59.5 
«7.5 



Stern 8 - 

i5 14 47.4 
16 10.0 


f 

59.3 

59.3 

33.3 
35.3 

53.1 

57.5 

36. 1 
3o.3 


.18 33.3 
19 4ö.a 


31 4^-5 
33 8.9 


35 14.6 

96 41. 1 



Comet — 



i5 i5 37.5 

17 36.5 

19 i5.o 

31 1.5 



33 37.0 

34 33.0 



a6 9.0 

97 53.5 



48. o 
17.0 



35.0 
53.5 



46.5 
13.5 



18.5 
44.0 



Mittel der Zeit 

Correet. der Uhr . . 
Sternzeit. ...... t , 

Mittlere Wien. Zeit, 



Am« 
i5 14 9.3 

— i5 33.7 
14 58 45.5 
10 34 57.9 



Stern. 

Bonn, M. B. 15*8"* i6.'39 

16.78 
16.43 

angen. | (Bonn, -j" B^'l- 4" ^0 



Berl. M. B. 
Pulk. M. B. 



3*3 3 '3 3. "3 (3) 

«7.5 (2) 
33.5 . . 



— 3*» 33' 34.' 4 

— «.4 

4- o 5.8 
0.0 
o .0 



Comet . i5 6 34.61 
Log.F.Par. 8.o3i 



n 



33 31.0 
9.887 



1867. 



28. laL dP 

Differenz (Com. — St. 1). 
+ i»" 5i.'o7 



5i.o8 
5i . 5o 
5o. 75 



+ 3 3' i8."8 



+ 


1 5i. 


o5 






Differenx 


(Com. 


— St. 


«. 


+ 


i" 3, 


»37) 








4. 

4. 


.3.'>( 

5o? " 


-33' 


38. 




3. 


33 j 







+ I 3.8i 

Stern 1. 

Bonn. M. B. i5*i'"48.'3 3 — 5'38' 49."4 (2) 
Berl. M. B. 48.18 5o.6(2) 

Dubl. M. B.*) 48.16 5o . o (6) 

angen. {- (Bonn. + Berl. + D.) 



♦) In den A. N 
die AR. des Sternes: 
angenommen. 



. Bd. 69 p. 315 ist 
50f48 statt 40f48 



1867.0 i5* i'"48.'i9 



Reduct. . 
Differ. . . 
eig. Bev. 
■Refr. . . . 



+ 3.3l 

-(- I 5 1 , o5 

— o. 03 

o . 00 



■ 5-38' 5o."o 

— 1.7 

+ 33 18.8 
0.0 

+ «.- 



Comet. . . «5 3 4» -53 

Stern 2. 

Lal. 27689 i5*3~36.*35 
Weisse I. 10 36.35 

Sant.Z.— 4*;312 36.3a 
BerL M. B. 35. 80 



— 5 i5 3i.8 

4*53'58.o 8 .. 

57.8 7 .. 

58.0 8.9(3) 

58.0 .. (2) 



94 



Comet 1867 IL n. HL 







t 




1867.0 
Reduct... 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Refr 


angen: i (2 B. + S.) 

i5*a«* 35.'93 — 4* 5a' 58-"o 

+ 3.3o — 1.5 

+1 3.81 — aa aS.i 

-f- 0,0a 0,0 

0,00 — 1.1 






Comet . , 
Im Mittel. 
Log.F.Pai 


i5 3 4^.06 — 5 i5 a8.7 

i5 3 4« .80 — 5 i5 3o.3 

Ö.988,, 9.905 


Entdeckt 


Comet 1867 IIL 

am 26. August 1867 von Winuecke in Karlsruhe. 


Stern — 

h m i 
a3 58 a5.8 

o I a7 .a 


38*3 

«4.4 

49.3 

a4.a 

•4.« 

47.« 

a8.3 
59.3 


Cemet -f 

h m g 
4 '^ • 5 

3 5o. 


58. '5 
a8.7 

ia.5 

45.5 


1867. 

1867.0 1 

Reduct. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Refr. . . . 


30. September C 

Differenz (Com. — St.). 
+ a* i8.'5oj 

l\'Y^ +i5' 58."a 
a3.4o • 

«6.97 


4 37. a 
7 37.0 

II a.a 

14 0.3 


6 53.5 
10 3.0 


»3 19.0 
16 3a. 5 


33.5 
i3.o 

5a .0 
3o.u 


+ a aa.64 

Stern Arg. ö. 10887 

o*aa"« 4a.'8o + 5o^ ai'36."i 

+ o.ia — 17.7 

+ a aa.64 +i5 38. a 

— 0.07 + i3.4 

0.37 + 5.5 


17 16.4 
ao la . 1 


19 35.5 
aa 46.5 


Mittel der Zeit . . . 
Correct. der Uhr . . 

Sternseit 

Mittlere Wien. Zeit 


h m 8 
• • • > 1 1 4^*3 

. — -\- 4 6.9 

. . . . 1 5 49*^ 

• • • 1 1 39 1.8 


Comet... 10 a5 5 la +5o 37 i5.5 
Log. F. Par. 8.5«®« 9.968 


Stern + 

aa 39 3^.5 
3i 56.1 


• 

5o.3 
39.4 
39. a 

37.4 

8.a 

58.8 


Comet - 

aa 33 o.5 
36 5.5 


i5.o 
5o. 

8.5 
43.5 

4a.o 
16.0 


1867. 


2. actober. S 

Differeni (Com. — St.). 

+ 3«*47.'Ö7J 

5a. 3a} — 4' 35."3 
55.67) 

+ 4 34.981 

4o.5oj — 5 56. a 
44.57I 


37 aa.3 
39 44.3 


40 5a. 
43 59.0 


44 5a. 4 

47 «4 9 


48 35.0 
5i 34 .0 


Stern — 

a3 58 17. a 
1 3i .3 


m 

a7 7 
ao.4 

46. a 
38.0 

3.5 
53.8 


Comet - 

3 1 a . 5 
5 48.5 


3o.5 

35. 

56.0 
48.5 

16.5 
7.0 


+ 4 «5.95 — 5 i5.7 

• 


6 35.3 
9 49.« 


II 36.6 

«4 9.5 


14 5^.4 

18 5.0 


>9 59.5 
aa 3o.o 



Comet 1867 III; — 1869 I. 



95 



liittel der Zeit ^3 a^ 555 

Correct. der Uhr ^ 338.9 

Stemzeit a3 3o 4.4 

Mittlere Wien. Zeit ... 10 45 Sa!; 



Stern Arg. ö. 11203 

1867.0 lo* 45*" 39.*56 +49" 56'i3."7 
Reduct... — 0.04 — 16.6 

DiiTer. .. + 4 «5. 95 — 5 i5.7 



Comet -f- 



h m i 
ao 54 37.5 

57 36.0 



ai 1 

4 


37.5 

36.0 


9 


1.5 
».0 


18 


ao.5 
19.5 


31 


a5.5 
ao.5 



a6 17.5 
a9 i5.5 



f 
5a. o 

a3. o 



5i .0 
ai .0 



i5.o 

47.5 



35.0 
5.0 



37.5 
6.5 



3o.5 
a.5 



Stera — 



h m 9 
ao 56 4«^ 

59 3. I 



ai 



3 
6 



0.8 
1 .1 



10 ao.a 
i3 ai . I 



16 


34. 


4 


>9 


38. 


.0 


aa 


3a. 


5 


a5 


38 


. 1 



a7 a4.6 
3o 3o.o 



«4*4 

5i . 7 



1 1 .0 
5o.4 



3o.4 
10. 3 



44.5 
•^7.4 



43.0 
•i7.a 



35.1 
19.3 



Mittel der Zeit ai la 5a. 3 

Correct. der ühr -|- % 10.6 

Stemseit a, ,4 ^\g 

Mittlere Wien. Zeit ... 8 1 4 9.8 

Comet wegen Mondschein ungemein ich wach 



eig. Bew. 
Refr. ... 



+ 
+ 



0.0a 
0.07 



+ 4.0 
— 3.3 



CooMC .. 10 49 55.56 +49 5o 4^.1 
Log.F.Par. •••78« 9- 993 



1867. 



6. Oettber. 

Differenz (Com.| — St.). 

— I*" a6.'aa 

a4.45j +ia' 36/'5 

19.00 

i6.o8| 

ia.70' 

10.75I 



+ 11 a8.3 



— I 18. ao +ia a.4 

Stern 7.9 (Bonn. Z. C. + 46". 1747). 



1867.0 ii*4i*"34.'6o 

Rednot. . — 0.16 

Differ. . . — 1 1 8 . a o 

eig. Bew. — o . 1 5 

Refr + 0,40 



+ 46* 5a' a."'5 

— la. I 

+ la a.4 

+ «5.9 

, + ^4.8 

Comet... 11 40 «6.49 + 47 4 «3.5 
Log. F. Par. 8 . 590 9 954 



Comet Brorsen 186S L 



1 1 



Sten 

o a5 
a 39 



.0 



33.0 
ii , I 



4 >4 
6 39 



8 i3 
10 a8 



.7 
_9 

. o 



34.0 
3a. o 



at .0 
ao.5 



C«met — 



1 1 



1 57. a 
3 48. 



5 58.5 
7 5i o 



9 47.0 
11 4'.o| 



10. o 
33.5 



II, o 

38. a 



58. o 
a8.6 



1 1 



Stent 

i3 3a 
iS 9 



.0 
.0 



17 la 

18 46 



.0 



. i 



ao 54 
aa 37 



. I 
.0 



43. 





58. 





»4. 





35. 


7 


5. 


5 


i5. 


7 



Comet 4- 

11 14 4^ .0 5o.o 
16 47.0 36.6 



18 aa.3 
aoa7.4 

5TT 
8.0 



aa 
a4 



3i.i 
16. a 



1 4 o 

56.1 



1868. 



Sft. April. ^ Dir. Karlinski. 

Differenz (Com. — St.). 
+ i"» ao,'i3 



aa.o3 
a3.oo 
a3.i5 
a4.65 
a5.aa 



— 3' 3 3. "3 



— a 54.9 



+ I a3.o3 — 3 i4.i 



96 



Comet 1868 I; 1869 L 



hm g 
Mittel der Zeit ii i3 7.4 

Correct der Uhr — o ai.6 

Sternzeit 11 la t^5 .S 

Mittlere Wien. Zeit ... 8 56 a 1.8 



Stern. 

Epoche 

W 8!7 i 4*17"'42.'60+31*8'24."0 51.6(!.l)(O.a,0.O) 

PiiniIT.69 42.09 

Tajl 4529 41 . 58 

Uk,m 41.58 

6nMf.i2C.368 41.83 

liBlu R. F. 2271 42.21 

B«u.LU4r776 42.43 

Laii I.B. 42.51 



25.2 6.7(e.6)(a.i,a.«) 

2O.O6.7(5.S)(35.ft.35.0) 
17.8 6i (14K41«,W.0) 
21.1 . (U)(43.5,«.2) 
21 9 6.7(3.3)(46.M6.0) 
18.45.5(1.1)(6U,64.1) 
i7.9..(2.2)( 69 69) 

Da der Stern sowohl in AB. als auch 
in Deel. eine geringe Eigenbewegong zu haben 
scheint» wnrde bloss 

angen.: 4 (Bonn. -|- 2 Leid.) 

4*i7'«4a/48 .+3i« 8'i8."i 



1868 o 
Beduct. . 
Differ. . . 
eig. Bew. 
Befr 



— o. 7a 
-j- I a3.o3 

+ O.Ol 

— o . 06 



+ 7.3 

— 3 14.' 

+ 0.5 

— 0,5 



Comet... 4 '94- 74 +3i 5ii3 
Log. F.Par. 8.70 s 9-857 



€omet Winnecke 1869 I. 



fomet -f 

h m i 
la I 5i .0 

4 16.0 


f 
5.0 

3.0 

39.0 
39.0 

5.5 
6.5 


5 a5.5 
7 5a.o 


8 53.0 
II 19.0 



Slern -f- 



h »I .V 

la a i3 . 4 
4 43>» 



5 5i.4 
8 18. I 



9 18.3 
la 44 .6 



a 
la. o 

3i .9 



0.5 
8.8 



1869. 



37 . a 
35.7 



C«met - 

la 39 4.5 
41 a5. 5 

4a 5a. 5 
45 i5 . o 



46 34.5 
48 57.5 



.5. 


5 


i3. 


.5 


4. 


5 


3. 
46. 


5 
1 


46. 






Stern — 

m 39 37.5 46.3 

41 5a. o 41 .6 



43 a3.o 
45 37.3 



47 4.5 

49 »«• " 



3a. 4 

»7.7 



«4.t 
II. 3 



h m a 
Mittel der Zeit la a5 18; 9 

Correct. der Chr + i a3.5 

Sternzeit la a6 4^-4 

Mittlere Wien. Zeit ... 9 55 ao.i 



29. ipril. % 

Differenz (Com. — St.). 

— o« a3.'58 

a5.8a} -f o' 5a."6 

^i5.45 

29,60 

a6.aa> -|- o 45. o 

a6.6a 



+ 



48.8 



— o a6. a I 

Stern. 

Wien. Mikr. Vgl. io'^u'«5o''o4 4-36'33'48."4 
Lund Mikr. Vgl. 49.76 5 o . « 

W H-L 



1869.0 
Beduct. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Refr 



angen.: = 

lo'* o»'49.'9o* 

+ 0.4« 
— o a6.ai 

o . 00 

o , 00 



-f36'*33'49."6 

+ o 48.8 
0.0 
0,0 



I Comet. . 10 
Log. F. Par 



a4.io 4* 36 34 4^-^ 
8.5i8 9.446 



Comet 1869 I. 



'^SerSTs^ 



'^iV( 



lAN 



Of] 



Der Comet warde das erste Mal am 12 
April mit Sicherheit gesehen, aber so schwach, 
dass er nicht beobachtet werden konnte. 
Am 29. April erschien er als eine grosse 
rerwaschene Masse, excentrisch (folgend) 
Terdichtet; im Innern tauchten Ofteis helle 
Punkte anl 



Sten -J- 



k tu $ 
13 5o 6 . 7 

53 4^*^ 



i3 



55 38.4 

56 I .o 

o 33.4 
3 4.2 



5 44.4 

8 14.0 



t5.8 



Comet -j- 



13 



3o.4 


54 3o . 


38. 
5t 8 


57 37.5 
59 5o . 


4*. 6 
55.3 


i3 3 3i .0 
4 5i.5 



5.517.5 



• 9.0 



53.4 

5.3 



39.5 
39.5 



4^.5 
40.5 



1869. 



7 4« .5 54 o 

10 5.5J53.5 



SterA - 

i3 30 i3.6 
33 3 9 . 'i 



35 

^7 


«4.7 
3o.3 


3o 

33 


13.3 

ti8.9 



35 i'i.3 
37 »9.3 



^4. 


3 


18 


.4 


35. 


i 


«9. 


3 


33. 


.0 


18 


.3 


33 





18 


4 



I 3 31 59 . 5 
34 3i.5 



36 


57. 


.5 


39 


3o 


.0 


3i 


57. 


.5 


34 


38 


.5 



3ß 
39 



56.0 
^9.0 



11.5 
195 



9.5 
'7.5 



9.5 
16.0 



7.5 
16.5 



Mittel der Zeit . . . . 
Correct. der Uhr . . 

Sternzeit 

Mittlere Wien. Zeit, 



h m § 
i3 i5 35. S 

+ o 56 . I 

1 3 16 31 .9 

10 36 59.7 



1. lai. h 

Differens (Com. 

+ i'" 54'.7a 
54.33 
53 .00 
54.38 

54. «7 
5i . 3o 

53.38 
5i . 53 



St.). 



f ^' 



7 .0 



+ 



37 . 3 



1869.0 
Redact. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Refr. . . . 



4* I 53 .43 +3 17.3 
Stern. Weisse II. 1175. 
9*56"*i5/65 +36*38' 54."7 

3.3 

17.3 
0.3 
0.0 



+ 0.35 

+ I 53.43 

o . 00 

o. 00 



+ 

+ ^ 

+ 



Comet .. 9 58 9.43 +36 41 14.4 
Log. F. Par. 8.635 9.53i 



Comet sehr TerwascheUf indess besser 
als am 29* April zn beobachten; Lesen 
ders hat die ezcentrische Verdichtung an 
Bestimm thiit und Begrenzung zugenom- 
men. Aaasehen noch gekOrnt. 



Unet — 

14 35 8.0 31 .0 
37 3o. o 16. c 



39 3.5 
41 35. o 



43 3.5 

45 36.5 



i4.<> 

i3.5 



16.5 



Stern — 

■4 36 13.8 
38 3i .3 



40 6.3 
4 i 3 5 . 'i 



44 

46 



8.7 
37.3 



i3.3 

30. 7 



16 9 
14.3 



19.3 
16.4 



1869. 



10. Mal. C 

Differenz (Cum. — St.). 



m 



3.*a3 

1.93} + o' 30."5 

3 . 00 

1.83 

4.o5j + o 3.3 

3.85 



3.83 +0 11.9 



▲nm. d. Wien. Sttmw. 8. Folge ZYII. Band. 
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Comet 1669 I. 



€«met-f 



A m t 
i4 47 39. o 

_ 49 46.5 
5i 17.0 
53 3 1.5 



55 
58 



57.5 



i4.< 

3 1 . 5 



3 I . o 
16 5 



II. 5 
55.5 



Stcrtt 4- 



h IM « 

14 48 33.1 
5o 46. a 

5a 3 1.3 
54 34.8 

n 

11 .3 



57 
59 



43.9 
35.1 



3a. 5 
a3.6 



I a 
o 



Stern, Wien. Mikr. Vgl. 

1869.0 9*5i"» i.'So 4-36*55' 39 '9 

Redact. + * • » 5 -^ 3,o 

Differ. .. — i a.8« +« «".9 

eig. Bew. o .00 ö ,0 

Refr 0.00 0.0 



k m § 

Mittel der Zeit »4 4« a8.8 

Gorreet. der ÜLr — 4 4<>-5 

Sternzeit i4 4« 48- 3 

Mittlere Wien. Zeit .. . n a6 28.9 

Mai 6. war der Comet recht hell, 
aber nicht zu beobachten, weil er vor 
einem Sternchen 10 mg« stand. 



Comet . . 9 
Log. F. Par. 



49 58.83 +36 55 54.8 
8.7a5 9.Ö77 



Slertt - - 

•4 34 «9.3 

36 40.0 


39. 1 
30.4 

35. "i 
34.9 

6.7 


4i a4.8 
43 45. a 


48 57.3 

5i 16.6 



Comet -}- 

14 38 35. ü 

40 44 •<> 

45 4<*« o 
47 48. o 



53 I 3 . o 
55 a3.o 



47 5 
3o.5 



1869. 



5a. 5 
35.5 



a5.5 
7.5 



Stern — 

14 58 ia.8 
i5 1 5 . 1 


m 

a 3 . u 

39 
37. a 
18.9 

45.1 
a8.o 


5 a5.6 
7 3i . 


la 33.9 
14 40. a 



i5 



Comet — 

a 1 4 . (J ^5 

4 34.511.5 



9 aö.5 

" 47.^ 

16 35.5 

18 58.5 



39.0 
35.0 



49.5 
46.0 



Am« 
Mittel der Zeit 14 58 44.8 

Correct. der Uhr — 6 45.1 

Sternzeit i4 5i 59.7JjJfj. 

Mittlere Wien. Zeit ... 11 39 6.8 



12. lai. S 

Differenz (Com. — St.). 
+ 4"' 9.'55l 



9.00 

9 97 
10 . i3 

8.8a 
10.58 



+ 



S;.": 



+ I 56.6 



» 



4- 4 9Ö8 + . 

Correct. weg. Uhrgang. : — 0'*13 



57. a 



1869,0 

Redact. . . 

Differ. . . 

eig. Bew. 



Stern Weisse IL 9i8, 19, 20. 

9*44'«!i4.«o3 +36* 55' 
+0.10 + 

+ 4 9.55 + . 

o . 00 + 

O.Ol + 



-I- 



3.''4 

3.0 

57. a 

o. I 

o. 1 



Stern + 

14 3i 36.8 46. o 
34 I I 5i .3 



37 «7.3 
39 4^ • ^ 
"43~36T^ 46.1 
45 59. i 48.7 



a6.5 
3o. 7 



Comet -|- 



14 34 3i.5 
36 47.5 



40 «4.5 

4a 93.5 
46l7~5 

48 43.0 



46.5 
3j.5 



a5.5 
1 1 . 



44.0 
3o.5 



Comet.. . 9 48 33.69 +36 J57 3.8 
Log. F. Par. 8.730 9-^97 



186». 



14. lai. $ 

Differenz (Com. — St.). 

+ 3« 5o,*7oI 

49.85) + a' 

49.931 
49. ^^I 
49.3a> -}- a 
48.6a) 

+ a 49.61 +"1 sTa 



o."4 



10.9 



Co« et 1869 I. 



90 



Stera — 



h m § 

k4 49 4». 4 

5i 49.3 

55 19.3 
5; 30.3 



60 55,7 
63 57.3 



M 
O 3 

37.4 



3i o 

8.3 



7» 
45.3 



C^met 



h m i 
1 4 53 37.3 

54 49 o 



57 59.0 
(So 1 9 o 



63 34.5 
65 55.5 



40*5 
35 5 



13.5 

5 5 

47T5 
4^.5 



Stern (= Stern Tom 12- Mai). 

1869.0 9* 44"34.'o3 + 36" 55' 3/4 
Reduct. . -j- o . <> 5 +3.1 

Differ. .. +a49.6» + a 5.3 

eig. Bew. 0.00 -}" o.i 

Refr O.Ol _[-o.i 



Gomeft... 9 4? «3.70 + 36 57 13.0 
Log. F. Par. 8.738 9 . 684 



Am« 
Mittel der Zeit 1 4 5o 3 1 . 3 

Correct. der Uhr .... — 8 3 1 , o 

Stemzeit i4 4^ ^ -^ 

I Mittlere Wien, teit i ■ 11 17.3 



■5 19 59.5 
33 10.5 


I 1 .0 

58. 


39 53.5 
33 0.5 


3.0 
47 5 



Stern — 



i5 36 34.3 
«9 « .3 



36 34.5 
38 54.8 



43.3 
53.4 



33.3 
44.7 



1869. 



Umt-f 



1 5 4^* 90 
43 3i .0 



49 36. o 
5i 57 5 



31.5 

18.5 



48. o 

44.5 



.5 47 
49 



Stern -|- 



5.3 



0.7 



56 3i.7 
58 36.8 



16. 3 
48.8 



43.4 
«4.7 



S6 lal. 2 

Differenz (Com. — St.). 

- 6"* 43.*o8 
43.43 
4^.75 
4^.65 



— 3' i3."3 

— 3 8.4 



Mittel der Zeit 1 5 36 1 ..8 

Correct. der Uhr — 1 i5.8 

Stemxett i5 34 4^*^ 

Mittlere Wien. Zeit 11 8 5 1 . 5 



Comet recht hell, das ante 
Schweifspuren an ihm bemerkt. 



Mal 



SterD 4- 
■4 4a 18.7 38.3 
4 4 4^- ■ ^°-6 



47 »a.3 
49 33.0 

54 »6.7 



31.5 
33.3 



i5.3 
•7.3 



Comet >f- 
14 44 ia.543.5 

46 4<>5'i9.o 



— 6 42.98 — 3 10.8 

Stern (= Stern rem 12. Mai). 

1869.0 9* 44"'34/o3 + 36^55' 3."4 

Rednet. . — 0.19 -^36 

Differ. .. -- 6 43.98 ~ S 10.8 

eig. Bew. 0.00 — 0.1 

Refr — 0.03 — Ol 



Comet... 9 37 40.84 + 36 5i 56 o 
Log. F.Par. «744 9- 773 



49 5.0 

5i 34.0 



54 
56 



o . o 

17. o 



16 3 
•i3.5 



1869. 



II. 5 

16.0 



Stern — 



■4 57 5o. 4 
i5 o 18.9 

3 53.6 
5 a3.a 

8~4"4 
10 33.5 



59.3 
10.4 



3.3 

14.3 



•3.4 
34.3 



Comet — 

«4 59 5o.o|57 . 5 
i5 3 14.0 3.5 



4 5i .0 
7 i5 5 



10 1.5 

13 38.5 



1 .0 

70 

I i . 5 
«7-5 



4. Jnni. $ 

Differenz (Com. • 

+ i*" 56.*95 
57.30 
57.33 
56.53 
55.38 
56 . 10 



St.). 

— o' 57.'o 

— o 53.1 



+ I 56.55 _ o 55. I 



7 • 



o 



w I 



100 



Conet 1869 I- 



m « 
Mittel der Zeit i4 58 i3 3 

Correct. der Uhr 



Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 



— 1 a5.4 

i4 56 47.9 
10 3 a8.3 



Comet + 



h m t 
i5 8 43.3 

10 34.8 



13 a i . 

»4 9. 



56*8 
aa . 3 



Stern -f 



Stern; Weisse II 553» 4. 5. 

1869.0 9*a7"*a9/96 +36* 5a' aa/ö 

Reduet. . — o.38 -|- 3. i 

Oiffer. . -\' i 56.55 — o 55.i 

eig. Bew. o . 00 — o . i 

Refr 0.00 0.0 



Comet. .. 9 ag a6. i3 
Log. F.Par. 8.74© 



-|-36 5i 3o.5 
Q.734 



i5 56. 
»7 43. 



3a. 7 
57.4 



7 9 
3i.6 



h m 9 
i5 9 35.4 

«1 49. » 



i3 i3.5 
i5 a6.3 



16 47.8 
19 0.2 



46% 
38. a 



a4.3 
i5 4 



59.4 
49.3 



Umet 

i5 19 40. 

ai 53 . 

a3 39. 

a5 37. 

a6 58T 

29 7. 



57. 





4^. 


5 


4'. 


.5 


a6 


.5 


9 


.3 


56 


. 



Stcro — 

I 5 ai 0.817.3 
aa 44.0 29. a 



a4 44.3 
a6 39.3 



a8 14. > 
3o 0.0 



59.5 
»4.0 



39.4 
44.3 



1869. 



9. Jul. 2 Oppolxer 

Differenz (Com. — St.). 



m 




+ a' 3i.4 



+ 



34.8 



— I 3.66 + a a8. i 
Stern; Bonn. Z C. + 36® 1964 

1869.0 •9*ao*"37.»33 +36**5o' o/'4 

Reduet.. — 0.48 -|- ^.7 

Differ. .. — i 3.66 -|- a a8.i 

eig. Bew. 0.0a -|- o,3 



Am« 
Mittel der Zeit i5 18 5i.8 

Correct. der Uhr — a 58 . 7 

Sternzeit i5 x5 53.i 

Mittlere Wien. Zeit .... 10 a 5 o . 8 



Stern 1 - 

i5 37 1 1 .5 
38 39.5 


a6.3 
a5.4 

59. a 
54.5 

6.3 
4 8 


41 45.6 
43 10.3 


45 5a. 
47 »9 2 



Comet -[- 



i5 38 53.5 
40 37.0 



43 aa.5 
45 la.o 



47 3i .0 
49 »5.5 



7.0 
aa . o 



37.5 
53.5 



45.0 
0.0 



Comet - 

k6 33 a3.o 
35 37.5 


38. 
10.5 

3.0 
40.0 

1 1.0 
49 


37 5o.5 
39 54.5 


41 58.5 
44 3.5 



Stern 2 - 

16 35 34.3 

37 4.5 



39 53 .3 

41 3o.8 



39.7 
48.» 



44 >.7 

45 38.6 



7.9 

«4.4 



Refr. 



o. oa 
0.01 



+ o. » 



Comet... 9 19 33 18 +36 53 3i.6 
Log. F. Par. 8.744 9.77' 



1869. 



12. Jnni. h 

Differenz (Com. — St. 1.). 

+ 1'" 49.'^oj 

48. 98) +36' a6."3 
47. 3o) 



18. 1 
aa . 3 



h m § 

Mittfii der Zeit »6»« »6.9 

Correet. der Uhr — 3 aa . 8 

Stemzeit «6 8 4* 

Mittlere Wien. Zeit .-. . 10 43 5.5 



+1 48.49 
Differenz (Com. 

— i" 49.'58 

49.33} — 
49.68 



— St. 2.). 
34' i4."3 



49.53 



Comet 1889 L 



101 



Comet sehr Torwaschen, zeigte eine 
Art doppelten Kerns; Beobachtung daher 
überhaupt uniicher, besonders die Durch- 
ginge mit Stern 2, wo der Austritt aus 
dem Kreise wohl zu ipAt angegeben ist. 



SterA 1 — 



h m 
i5 ao 

ai 



4.7 
39.5 



a3 55.7 
aS 3a. 5 



a7 48.7 
a^ aß. 4 



1 


f 


•7. 


3 


n« 


4 


8. 


Q 


«9. 


5 


0. 


5 


i3 


.3 


* 





fomet-|- 



h m i 
i5 ai 56. a 

a3 34.5 



a5 47.0 
a7 a4 o 



29 4'>.o 
3 I 16. o 



t 
9.0 
i8.5 



5.0 
6.0 



55.0 
59 o 



G#iiiet - 

16 47 48. o 
4S 4a. o 



5a 3.0 

5 3 59. o 

56 i5.o 

S8 100 



39.0 
a7.o 



• 4.0 
45.0 



a6.o 
56. o 



Stern 2 + 



16 4B 4^*° 

5i 3 1 . 1 



53 57. i 
55 46.9 



58 9.5 

59 57.# 



53.3 
17.3 



.0.8 
3a . o 



1869.0 
Reduct. 
Differ. . . 
eig. Bew 
Refr... 



Stern 1. Weisse II 157. 158. 

9* 9" *7'»9 4-36"a5'3i."6 

— 0.55 + 1.0 

+ ' 48.49 +a6 a6.3 

0.00 — 0.9 

+ o.aa -f" ».8 



Comet. . 



1869.0 
Rednet. . 

Differ 

eig. Bew. 
Refr 



9 I I 5.35 4-36 5a 0.8 

Stern 2. Strure 1103. 

9* la" 49.«6o +3f 16' i9/'o 

— 0.54 4- ^-4 

— I 49.53 — a4 14.3 

0.00 -|- 1.5 

— 0.46 — 3.6 



Comet .. 9 10 59 07 +36 5a 5.o 
Im Mittel . 9 11 a.ai 4-36 5a a.9 
Log. F. Par. 8.730 9.84a 



1869. 



a 

12. Jftnl. h Oppolzer 

Differenz (Com. — St. 1). 

+ r 5a.'57j 

5i .5aJ 4-a6' a5."5 
5o. 77I 



+1 5i .6a 

Differenz (Comet — St. 2). 
— i" 5i.'4o 

5i.3o} .— a4' 9."6 

5i.53 



a4.a 
4^.4 



Mittel der Zeit 16 9 47 4 

Correct. der Uhr -— 3 a a . 8 

Sternzeit 16 6a4.6 

Mittlere Wien. Zeit ... 10 4' ^6.3 



— I 5 I . 4 I 
Stern 1 = (Stern 1 wie obeu). 

1869.0 9* 9™ I7.'i9 4- 3G'*a5'3i."6 

Reduct. . — 0.55 4" ^ . o 

Differ. .. 4- 1 5 1. 6a 4- aö a5.5 

eig. Bew. 0.00 — 0.7 

Refr. ... + 0.16 + 1.3 



Comet.. 9 II 8.4a +36 5i 59.7 

Stern 2 (= Stern 2 wie oben). 

»869.0 9*ia«49.«6o +37* 16' i9."o 

Reduct. . — 0,54 4" a . 4 

Differ — 1 5i:4i — 24 96 

eig. Bew. 0.00 + 1 . a 

Refr — o.5a — 4.3 

5a 4*3 
9.84o 



Comet .. 9 »057.13 +36 
Im Mittel 9 11 3.77 +36 
Log. F. Par. 8.73a 






10» 



Comet iSdO L 



Stern + 



h m i 
I 3i 8.3 

3a 11.3 



aa . 5 
56.5 



Conet -{- 



Am« 
1 3a 39. o 

34 q8.o 



49 o 
• 7.5 



/km« 
Mittel der Zeit 1 3333.4 

Correct. der Uhr . . — 3 1 39 . 6 

Sternzeit 1 i53.8 

Mittlere Wieu. Zeit.. i5 39 33. ü 



1869. 



11. Avgvst. ? 

Differenz (Com. -^ St.). 



+ 



m 



5J/75 _ 4' 47»a 



Stern. 



Epoche 
Lal. 7181 3*55'"53.»24— 37'17."4 5 (M) 17940 



Fiani 226 
WeiMe4«72 
Tijl. -1379 



Eine Yollendang der Beobachtaog var - 
wegen rasch hereinbrechender Dämmerung'^"'' ^^ 
und aafsteigenden Nebels nnraOglich. **'' "*^ 



Itb. 8M 
Ititkerf. 
Sebj. 4264 



53.46 

53 64 

53.60 

53 76 

53.89 

53.98 

53.90 



IUerf.Ctp.mf 54.15 



18 6 67(5.6)18061 
24 1 6(1.1)1324.1 
26.4 6.7(3.4)^834.5 
27.1 6(3.3)1838.1 

50. 6^(25) I8{f:? 

32. 1 .. (4.4)1863.0 
33.3 7(1.1)18631 
35.96.2(2.2)1868.8 



RHnkerfneiie und Schjelemp na'*h der Zahl der 
Beobachtungen zn einer Position yereinigt, dann 
allen gleiches Gewicht gegeben. Dadurch wurde 
erhalten : 

jahrl. Eigenbew : ^a =+ 0'0125 A 8 = — 0"265 



Stern -4- 



I 14 I a . a 
i5 33. a 



a3.a 
aa.4 



Conet -j- 

I I 5 5 I . 6 0.5 
17 46.5 36.8 



Stern — 

« 18 37.4 

ao 3 I . a 



aa 47 ■ Ö 
a4 36. a 



44.« 
aa. 4 



55.0 
:i8.4 



Comet — 



I ao 4? . ° 
aa 8.0 



a5 0.0 
a6 i3.o 



59.0 
£15.0 



1 5 . o 
59.0 



1869.0 
Rednct . 
Dtffer. . . 
eig. Bew. 
Refr. . . . 



3*55»'54/i3 
+ 0.81 

+ i 53.73 
— 0.04 
-|* 0.0a 



— o''37'35."8 
+ 5.4 

— 4 47 a 

— 0.8 

— 0.3 



Comet... 3 5; 48.65 — 04^18.7 
Log. F. Par. 8.489/j 9.876 



1869. 



11. Angist. 5 Oppolzer. 
Differenz (Com. — St.). 



+ i«» 56.'io — 4' a4/'6 
53.47 

54.90 

55.37 — 4 39 « 



— 4 37.3 



Stern ~j- 



1 a6 54.5 
a8 0.0 



8.8 
45. a 



Comet -f- 



I a8 a9 . o 
3o 17.0 



37.0 
7 o 



h m s 
Mittel der Zeit 1 a3 189 

Correct. der ühr — 3i 39.5 

Sternzeit o 5i 39.4 

Mittlere Wien. Zeit ... i5 29 30.4 



1869.0 

Reduct. . 
Difier. .. 
eig. Bew. 
Refr. . . . 



+ I 54.96 — 4 37.3 

Stern wie oben. 

3*55"'54.*i3 — o" 37' 35."8 

+ 0.81 + 5.4 

+ I 54.96 — 4 37.3 

+ O.Ol — 0.3 

+ o . o a — 0.3 

~Tä 8T3 
9.87Ö 



Comet... 3 57 49*93 — 
Log. F. Par. 8. 5 08- 



Conet 1869 I. 



I(» 



Comet — 



Am« 
o ao 5a . 5 

3» 53. o 



53 37.5 
35 36. o 



43.5 



47.0 
a6. o 



Sic« — 



Am« 
o ai 3o. I 

a3 aa.a 



34 i5.5 
36 6.3 



38!8 
«3.7 



58.1 



Comet -f- 

37 3a . 5 4^ . o 
39 aa . 5 i3 



40 39.5 
4a 19 5 



39.0 



Sttrm -f 



o 38 
40 



3.9 
0.0 



4« 



1 .a 

4a 57. a 



II. 8 
5«. 7 



9.» 
49.6 



h m § 
Mittel der Zeit o 34 5.3 

Correct. der ütr — 3a 11.6 

Sternzeit o 1 53.7 

Mittlere Wies. Zeit ... . i4 35 46.9 

Den exeentrificlkea tternartigen Kern 
umgibt ringsrnn ein heller, von granulir- 
tem Anssehen. and diesen sebr viel diffu- 
ses Licht. 



1869. IS. Angost. % 

Differenz (Com. — St.). 

— o" 33/45 
34 .^o 
34.35 
34 .90 



+ 1 a6.5 



— o 34. a8 + I a6.8 

Stern 

Boerg. Cop.105} 3*57'"i 4.'7a- r'4'56."6(2) 
Um. 637 i5.o5 57.0(3) 

angen.: | (Lam. -|- B.) 



»869.0 
Rednct. . 
Differ. . . 
eig. Bew. 
Reff 



€»net 4 

d 44 36. 
46 ai .0 


46.5 
10.5 


47 ^3.5 

49 9.5 


34.0 
59. 



Steri -f 

& 45 7.a|i5.4 
46 58. 450.4 



3'^57"'i4.«89 
+ 0.83 

— o 34. a8 

o . 00 

— 0.01 



1** 4' 56."8 

+ 5.6 

f I a6.8 

+ o.a 

+ o. I 



Comet 3 

Log. F.Par. 



56 4 > . 43 — I 3 a4. I 
8.579;, 9.876 



47 56. a 

49 46.438.3 



4.3 



€«met — 



o 5o 36.5 
5a 1 1 . o 



53 1.5 

54 36.5 



45.5 
o .0 



11.3 
a6.o 



Stern - 

5i 16. a 
5a 4 I . ^ 



••>7.3 
3o . o 



53 4^.<';53.'i 
55 6 455.8 



Mittel der Zeit o 49 44 . 3 

Correct. der Uhr — 3a 11. 9 

Stemzeit o 17 3a. 4 

Mittlere Wien. Zeit ... 14 5 1 a 3 . 6 



Comet + 



o 53 43.5 
55 34 o 



59 45.5 
61 37.0 



5 

7 



16.0 
8.5 



54.0 
a3.5 



55.0 
a6.5 



a6.o 
58 5 



Sien + 



o 5 7 I . a 
58 a5.a 



3 5.4 

4 >9.3 



8 36.4 
10 10 



II. 5 
i5.4 



i5.4 
ao. 4 



46. a 
5i . a 



1869. 



12. Angost. % Oppolzer. 

Differenz (Com. — St ). 
.~o- 34.'35j 

34.80' ^ • ^ 



35.43 
35.5a 



h 



7.^ 



u 



1869 o 
Reduct. . 
Differ. .'. 
eig. Bew. 
Refr. . . 



35. o3 -|- I 
Stern wie oben. 

57«. 4*89 - »" 

+ 0.83 

o 35. o3 

o . 00 

— 0.01 



4' 



-f 



9.4 



56."8 
5.6 

9.4 
o. I 
o. I 



Comet . . 3 
Log. f. Par. 



56 40. 68 — I 
8.56o 



n 



3 4t. 8 
9.876 



1869. 



13. Angnst. $ 

Differenz (Com. 

— 3"* 4.^58 

6.63 

6.45 

5 . 90 

6.a5 

6.37 

— 3 6 o3 



— St.). 

— 3' a4."9 

— 3 4ö.a 
^ 35.5 



104 



Comet 1869 L 



Cemet — 



Am« 
1 II 56.5 

i3 37.5 



17 44.5 
19 ^3.0 



93 14.5 
24 53 5 



ff 
aS.o 



55 



o 

13.5 



a5 . o 
i 'i . 5 



Stern — 

h m i 9 
i 1453.9 I . I 

16 5a. I 45. 5 



'i o 4 o • 8 
aa 39.0 



a6 11.3 
a8 9. I 



48 o 
3a. a 



18. a 
>.4 



A ffl ff 
Mittel der Zeit 1 9 39 5 

Correct. der Uhr — 3a 45.3 

Sternzeit o 36 44-^ 

Mittlere Wien. Zeit 1 5 6 3 'S . 9 



Comet — 

o 19 45.4 
a I i I . o 



a5 1,0 
a6 a5 . u 



3ü 8.5 
3i ag.o 



0.0 
58. o 

14.0 
I 3 . o 



a 1 . u 
16.5 



Stern 

aa 38 
a4 a4 



^7 
29 



54 
39 



.8 
.6 



33 I 

34 45 



.3 
.3 



i7.a 
16 5 



a.8 
3a . a 



9 « 

137.4 



Comet - 

o 36 1.5 
37 48. o 



4- 5.7 



<.. 



46 ao . o 
48 , 6.5 



9. 


5 


39. 





• 4. 


4 


I1. 





i8. 


u 


58. 






Stern 

39 17 

40 4<> 



44 
45 



aa 

4'i 



49 36 

50 59 



4 
9 

_4 

.4 
3 



a9.3 
^9.5 



33.3 
35.5 

467^ 
49.4 



Mittel der Zeit o 3 3 5 1 , 3 

Correct. der Ulir — 3a 44.7 

Sternzeit o 1 6.6 

Mittlere Wien. Zeit ... 14 3 1 4 , 



Stern — 

o a7 34.5 
99 9. a 



33 


«4 


.4 


33 


48. 


, 1 


36 


»7. 


.6 


38 




59. 


3 


40 


3 


4» 


3>, 


4 


45 


ao, 


, 


46 


53, 


, a 



5o 1.4 
5i 33.8 



43.0 
04 



a3 


.5 


38 


5 


36. 


5 


5o, 


5 


9. 





aa. 


4 


3o. 


, a 


43 


3 



1 1 . 1 

a4 .a 



Comet -|- 



o a9 a5 . o 
3 1 10.0 



34 


a. 


5 


35 


5a. 


5 


38 


«4 





40 


6, 


5 


42 


46 


5 


44 


37 


5 


47 


7. 





48 


58, 






5i 47.5 
53 37.5 



35.5 
o o 



i3.5 
4i.5 



a5.5 
55.5 



57.0 

a7 . o 



17.0 

49.5 



57.J 
a7.5 



Stern. 

Lal. 76ft4 3*58"'34'48— i'aa'ii."9 7 (1) 
Weisse 1123 24.77 7.« 80-0 

B«rf.C•^iO?f 34.93 i3.a7.8(»*) 

Lam. 540 34.79 ii.o 7(1) 

Bat mSgUcherweise in AR. eine kleine Eigen- 
bevegnng; daher bloss B. C. benutzt. 

1869.0 3*58'"34.'93 — i'aa' i3."a 

Reduct. . 4- 0.85 +5.8 

Differ. .. — 3 6.o3 — 3 35.5 

eig. Bew. 0.00 — o.a 

Reff + 0.0a — 0.3 



Comet. . . 
Log. F. Par. 



3 55 29.77 
8.53o 



n 



I a5 43.4 
9. «79 



1869. 



13. Aoglflt $ Oppolzer 

Differeni (Com. — St.). 

3™ 3.*ao 

a' 5o.~o 



4 .00 
4.53 
4.68 

4.97I 
4.70 



~ 3 



4.1 



— 3 4.35 — a 

Stern (= Stern wie oben). 



57.* 



1869.0 
Reduct. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
llefr. . . . 



3*58'"34.'93 

+ 0.85 

— 3 4.35 

+ O.Ol 

+ 0.0a 



— i*' aa' i3 ''a 

+ 5.8 

— 2 57 . I 

— O.a 

— 0.3 



Comet. . . 3 55 3 i . 46 
Log. F. Par. «.579„ 



— t 



a5 5.0 
9.878 



1869. 



8. September. "Q. 

Differenz (Com. — ßt.). 

+ «"• 55.«9o 
56.37! 
56.65 
56. aa 
56 17 

54.75 
54.80 

55. a8 



-!-ai' 2o."5 



+ 21 3.5 



-f- I 55.77 +" 



12.0 



Com«t 1869 I. — Com et 1869 11. 



t05 



mdm 



Stent — 



Am« 
o 54 17.3 

55 48.7 



58 35.1 
60 7.5 



•j6*5 
38.4 



4b. o 
57.8 



C^met 4- 



h m 
o 56 

57 54.0 



I .0 



60 ao . o 
6a i3.5 



ff 
11.5 

43 5 



3o.5 
3.5 



Mitttl der Zeit o 45 53.4 

Correct. der übr — 41 38.6 

Stemxeit o 3 14.8 

Mittlere Wien. Zeit ... i<i 5o 58.3 



Stern, Weisse I, 276. 



*i6'" 4a/97 



1869.0 3' 

Reduct. . 

Differ. .. + 1 55.77 

eig. Bew. — o . o 3 

Refr. ... — 0.19 



9** 33'5a.''i 

+ >a.4 
-|- ai la .0 

— I .a 

+ a,6 



Comet . . 
Log. F. Par. 



Comet — 
» 49 44.« 



5a 


4. 





57 
1 59 


'4. 
3o. 







a 6 

8 


39. 
56. 







!l3 

a5 


«7. 
34. 







35 39.0 
37 55.0 



53. 


,0 


55 





»i. 


,0 


ia. 





47. 


,0 


47. 





»5. 


, 


»6. 





46. 


. 


47. 






Ste» -f 



t 5i a3.5 
53 39 . o 



58 


5a, 


.4 


a 1 


5. 


3 


8 


»9 


3 


10 


33 


, 


^4 


59 


■ 7 


•-*7 


la 


.3 



37 ao.8 
39 34.0 



3 1 .0 

3^.a 

59. I 
58.6 



-i6.a 
a6.a 



6.a 
6.1 



a7.a 
«7.5 



h m § 
Mittel der Zeit a n 39.1 

Correet. der Uhr + ® * • ^ 

Stemxeit a 11 ^0,6 

Mittlere Wien. Zeit ... 1 a 45 aa . 3 

• 

Der Comet ist eine angemein schwache, 
blasse, TerwascheDe Neljelmasse, in der 
zuweilen stemartige KOrnohen aufblitzen. 



3 18 40. a4 — 9 
8.53o„ 



la a6 3 
9.907 



1869. 



12. •etober. cT 

Differenz (Com. 

1"' 37.18 
37.10 
38.93 
40.57 
38.53 



— St.) 



1869.0 
Redact. . 
Differ. . . 
eig. Bew. 
Refr. . . . 



— I 38.48 
Stern, Lal. 4143. 

a* 7'"ao.'66 — i3' 53' 54. 

+ 2. 59 
— 1 38.48 

o . 00 

o . 00 



Comet .... a 
Log. F. Par. 



5 44.77 
7.o65„ 



4 



Comet 1869 II. 

Entdeckt von Tempel in Marseille am 11. October 1869. 



7 33.5 
9 8.7 



1 1 


48. 


.o 


i3 


»9 


o 


i5 


47 


5 


«7 


16. 


5 



«9 47 5 
ai i4. o 



44. o 
57 .0 



57.5 
9.5 



57.5 
6.0 



57.5 
3.0 



Stern — 



9 
1 1 



11.3 
I .3 



i3 a5.3 
«5 14. a 



19 a 
54.5 



33.0 
7.3 



17 ai .8 
■ 9 " » . » 



ai ai . 4 
a3 10. a 



29.7 
4.3 



1869. 



12. •etober. cT 

Differenz (Com. 



•» 45 



5.45| 






46 
44.85 
45. a3 
46. i5 
45.5a 
45.60 



- St.). 

a' 34."i 

3 8.0 

3 7.4 



1 45.66 — a 58.1 



lOt 



C*m*t 1869 IL 



Unet + 


Ste» -f 












Stern. 


h m s 


$ 


A m s 


ff 




6 !i5 i3.5 


a3 .0 


6 27 14.3 


27.1 


Gould2282 io*35"^7.*88+r3a'49."i . (1) 


a6 5a . 


4a 


28 a3. 1 


10.6 


Weissei. 624 38. i4 4^.^ ^ (^^ 
Sant. 125 38. 3 1 46.8 8 (4) 


a8 5i .o 


1.5 


3o 5a .a 


4.9 


3o 3a. 5 


a 1 . 5 


32 a .a 


49.3 


Um. 3045 38. 3o 47.8 8(4; 
Schj. 3915 38.19 47.3 8 (1) 


3a 53.5 


4.5 


34 55.3 


8.0 


34 37.5 


27.0 


36 7.1 


54.5 


angen.: | (S + Lm, + Seh.) 
1869.0 10*35"^ 38.'a7 4- I* 3a' 47."3 


h m i 


Mittel der Zeit 6ai 3.8 


Reduci. . + o.5a — 3.2 


Correct. der Uhr + 4.5 


Diflfer. . — i 45.66 — 1 581 


Sternzeit 6 »i 8.3 


eig. Bew. -j- 0.0a 0.0 


Mittlere Wien. Zeit ... 16 54 8.9 
Der Comet ist ein ziemlich heller. 


Refr + o.o3 — o.3 


Comet 10 33 53. 18 + f a9 45.7 


7 
runder, in der Mitte stark verdichteter 


Log.F.Par. 8.59»« 9.86« 


Nebel ; beim Fortschreiten der Dämme- 




rung ein sternartif^er Kern (9 **^) vor- 




handen. Die Beobachtnng musste wegen 




heller Dämmerung aufgegeben werden. 




Conet + 


Ste» 1 n. 2 - 1 




6 7 9.5 


19^ 


6 8 o.ii 


9.3 


1869. 13. •etober. S 


8 57.5 


48. 


9 36.2 


28.2 


Differenz (Com. — St. 1). 






8 -^4.9 
tu 1.1 


33.2 
53.5 


o"* 44/851 

44.95} +20' ss.'-e 
44 8M 


■ 








i4 3i .5 
16 23.5 


4^.0 


i5 j6.3 


34.9 

4y.6 


1^.0 


17 0.0 


— 44 »7 

Differenz (Com. — St. 2). 
— 1 9.55J 






i5 48.8 
17 25.4 


57.7 
16.2 








• • • 


2 3 8 


48.5 


ai 33.4 


4i.4 


aa 3i . 


a I . 


23 6.0 


57 4 


9.a8j + ao i\ .6 
9.^71 






21 57.3 
23 3o.9 


5 a 


• « • • • . • 
. • • • » . 


. . » • 
» » • ■ 


aa. a 


— « 9.37 
Stern 1. 


k m 9 
Mittel der Zeit 6i5 ao 


LaL 20632 io*34'"a8/57+o'a4'3o."6 7.8(1) 
Wei.sso 694 a8. 18 33. 8 (1) 


Correct. der Uhr -[- a8.3 


Sternzeit. 6 i5 3o 3 


StruTB 1234 a8.33 29.0 7(1) 
Rob. 2318*) «8.39 a9.a7j(«<) 


Mittlere Wien. Zeit 16 44 35.9 


Der Comet wegen Nebels schwach; 


r.am. 3037 a8 . 29 3a . i 7.8(4) 


die Beobachtung musste wegen rasch ein- 


angen.: \ (Str. -}- ^ob. -|- Lam.) 


tretender Trübung geschlossen werden. 


1869.0 io*34«a8.'^4 +«''»4' 3o."i 


■ 


Reduct. . 4" **-54 — 3.2 




Differ. .. — 44.87 + ao 33.6 




eig. Bew. — 0.08 — 0.1 




Refr. . . ■ o.aa + a.5 


Comet... 10 33 43.71 +0 45 »,9 




*) Die Poldistana um -1" T corrigirt. 



Com«« 1999 II- 



IM 









Stern 2 (dpi- seq) 






Lal. 20647 


io*34"'53.'49 + o'«4'4o;'7Ö5(0 






Roh. 2322 


53.1a 4«.98U*-^) 






T^am. 3039 


53.00 43.98-9(*-5) 
aDgen.: } (Lam 4* Rob.) 






1869.0 


io*34"%3/o6 +o'a4' 43."4 






Rednct. . 


+ 0.54 — 3.a 






Differ. . . 


— I 9.37 + ^0 ^«-ö 






eig. Bew. 


-^ 0.08 — o.» 






Refr. . . . 


— o.aa + a 5 


Comet . . . 


10 33 43.93 +0 45 4.2 






Im Mittel 


10 33 43.8a +0 45 3.6 






Log. F. Par. 


8.6o3„ 9.870 


C^met + 


StcfÄ 1 — 






h m 9 


« 


h m 9 


i 


1869« 


27. «etober. S 


6 54 53. o 


59.0 


6 55 a3.5 


3o.o 




Differenz (Com. — St. 1). 


56 58.5 


Sa .0 


57 a 1 . 


»4 9 




— ©"• a6*.7aj 

Hill + -' 4*"» 

a5.97i 
a5.Qa| 


7 o lo . 5 
a 19.0 


18.0 
10.5 


7 4^.4 
a 40.0 


49.0 
3a. 8 




6 47.0 


54 5 
48.5 


7 «9.7 
9 «5.9 


a6.o 
8.8 




S 56. 5 




— a6.a9 


IQ 0.5 


8.5 


la 33.7 


40. 1 




1. 4 • " .0 


a.5 


14 ig. 5 


aa.9 




Differenz (Com. — St. 2). 

— •'" 7'97l 
8 'jSi 


foniet — 


Stern 2 + 


7 ao 45.0 


54.5 


7 ai 5a. 8 


59. a 




8 is} "" '^ '^ 


aa 4^- <* 


33.0 


a3 5o.8 


4?. 6 




7.78] 


a6 38.5 


37.0 


37 36. a 


4a. a 






q8 a5 .0 


16.0 


39 33.9 


37. a 




— 1 8.o5 
Stern 1. 


3i 58. 


7.0 


33 5.4 


1 i . 1 


33 53.5 


45.5 


35 3.3 


56.9 


Weisse 1. 520io*3o"*o.'36— ir3i'i3."o6.70)* 
Sut. C 4860. 1280 0.71 3 j . a 6.7(2) 


37 aa.o 


3o.5 


38 a6.8 33.0 


39 14.5 


6.0 


40 a5.o 19, 3 


1869.0 


Bloss Santini benützt 
io*3o*" o.'7i - 1 1* 3i' 3a. "a 




h m a 


Mittel der Zeit .. 


>..• n 1*9 10 


Rednct. 


+ 0.89 — 1.3 
— a6.a9 -[- i a 49.9 


Correct. der Uhr . . 


. . . . -|- 353.0 


Differ. .. 


SierDzeit 


. . . . 7 a i la. 


eig. Bew. 


— 0. o5 — 0.6 


Mittlere Wien. Zeit 


t ... 16 55 4.4 


Refr 


— 0. i5 + a .0 


Comet. . . 


10 a9 35.11 — II 18 4^*2 


Comet schwach 


(wohl wegen Nebels). 






Tn der Mitte der eti 


ira 1%' im Diameter 




Stern 2 Lal. 20545 


haltenden runden N 


ebelmasse ein stern- 


1869.0 


10*30" 4a.'a7 — .!•» 4' 6."9 


artiger Kern« dahei 


r gut zn beobachten. 


Rednct 


+ 0.89 —«.4 


*) Ist der erste 


1 Stern in Zone 225; 


Differ. . . 


— 1 8.o5 — 16 3 6 


an Santini keine Coi 


rrecüon angebracht 


eig. Bew. 


+ 0.09 +0.3 






Refr. . . . 


-j- 0. la — 1.9 


Comet . . 


10 a9 35.3a — 11 ao i3.5 






Im Mittel 


10 a9 35. aa — 11 19 a7.9 






Log. F. Par. 8.5ao„ 9.9«4| 



lOS 



Coniet 1869 11. 



Umet + 

Am« 



7 «7 11.5 
^9 o.o 



3a 59.0 

H 44.5 

39 8.0 

4« « .0 



4r 
ai . o 

5i 5 



44 59 5 
46 54.0 



8.0 
35.5 



17.5 
5i.5 



9.0 
44.5 



Stern 1 — 



hm» 
7 a9 37.4 

3 1 33 o 



35 


t3. 





37 


ao. 


i 


4« 


a6 


.8 


43 


3a 


. 



4: »9 4 
49 ^5. I 



33*0 
17.7 



19.0 
»4.-8 



33.0 

a5.8 



a6.4 
18.8 



1869. 



31. •etober. 

Differenz (Com. — St 1). 

— a"* a4/a8 
34.98 
a4.90 
a5.68 



+ i5' 44."o 
+ i5 a8.7 



Am« 

Mittel der Zeit 7 36 59 8 

Correct. der Uhr + 5 8 . a 

Sternzeit 7 4^ 8.0 



— a 34.96 4-i5 36.4 
Differenz (Com. — St. 2). 



Stern S - 

7 5a 39.4 
54 36.0 


37.3 
t8.5 

40.9 
ai .7 


56 33 
58 39.8 



Comet — 



7 53 14.5 
55 i3.o 



57 i7.r» 
59 17.0 



a 3 . o 
4.5 



a6.5 
8.5 



h m § 
Mittel der Zeit 7 56 1 5 . 6 

Correct. der Uhr J^ 5 8 . a 

Sternzeit 8 1 a3.8 

Im Mittel aus beiden Beobachtungen: 

Sternzeit 7 5i 4^.9 

Mittlere Wien. Zeit ... 1 7 9 49 . 6 

Die Fortsetzung der Beobachtung 
hinderte eintretende BevOlkunf;. Der Comet 
sehr hell, mit schönem, sternartigem Kerne. 



+ o 45.99 

Stern 1. 
M&dl. 1474 I o*a9'"5a.*96 — i5^4o'o.'i8p8.tt) 



Armagh 2305 



5a. 85 3959.6(4.4) 



Bloss M&dler benützt. 

1869.0 10*39"* 5a.»96 — 15* 40' o."8 
Reduct . -{-0.99 — o . 6 

Differ. . — a 34.96 + i5 36.4 
eig Bew. . — o . 1 1 — o . 3 

Refr — 0.16' -f-^-^ 



Comet.. 10 37 a8 7a — 15 a4 aa.8 

Stern 2. Arg. — Oeltz. 10708. 

1869.0 10*36"* 40.^98 —1 5* 8' 38.^9 

Reduct . -J- 1.00 — o . 7 

Differ... 4-0 45.99 —16 36.7 

eig. Be«r. -I" 0.10 -j" o . 5 

Refr. ... _j_ o . I a — • a . 3 



Comet.. 10 «17 38.19 — i5 35 18. 1 
Im Mittel 10 37 38. 40 — «5 34 5o.5 
Log. F. Par. 8.46i„ 9.933 



Cenet-f- 



8 



o 57.5 
3 3.0 



4 45.5 

b 5a. o 



7 59.0 
10 7.5 



II 17.5 
I 3 37.0 



8.0 
53.5 



55 o 
4». 5 



9.0 
57.5 



^7.0 
• 7.0 



Stern + 

8 i 53.3 3. 1 
3 a8.o 18.5 



5 40 . 4 
7 '7» 



8 53.5 
10 3o . 6 



13 f3.5 
i3 5i . I 



1869. 



49.8 

7-5 



3.3 

ai.3 



33.3 
43.3 



12. Notenber. 


? 




Differenz (Com. 


— St.) 


0"* 39.»98 
40. ao 




3' i5."6 


38.90 
40.4a 




3 38.3 


4« .00 
41 .o5 




5 33. 9 


4a. o5 
4a.«5 


— 


5 40.9 



— o 40.73 — 4 ^9'4 



Comtl 1869 n., IIL 



109 



fomt — 



Am« 
8 i6 13. o 

I 8 IG . o 



"9 

3 1 


43.5 
38.0 


33 
95 


8.-0 
o.o 



a6 39.5 
a8 a6.o 



a I . o 
0.5 



5a. 5 
37.5 

•775 
49 o 



5 I . o 
14.0 



Ste« — 

h M t 

8 16 43.3 

19 0.5 



ao la . 3 
aa 3o . I 



a3 37.3 
a5 54.0 

37 7.» 
ag aa . I 



19.3 
54.5 



19.' 
a3.a 



44.« 
47.3 



1 4 • 3 

•5.7 



h m § 
Mittel der Zeit 8 i4 5o.a 

Correct. der Uhr ^ g 9.8 

Sternzeit 8 a4 0.0 

Mittlere Wien. Zeit ... 16 54 47.5 

Comet trotz tiefen Standes ziemlich hell' 
Kern stemartig, ezcentrisch. 



Btem. 

Uc.4237 io*i7">ia.'5— a9'*a9'5i.". 

58.4 6 
6 1 . o 6.7(3.3) 



Bri«b. 2978 i o . i a 

Teyl. 4642 1 3 . a i 

Arg. S. Z. 1 0583* i3.4a 

2T. + A 
Angen.: 



60 . 8 6.7 



3 



1869.0 io*i7'"i3.*a8 

Reduct. . + 1.37 

Differ. .. — o 40 7a 

eig. Bew. + 00a 

Refr + o . I 5 



~^9' 



3o' o."9 
+ ^.o 

4 39.4 

— o.a 

— 3,9 



Comet ... 10 16 34.10 
Log. F.Par. 8- 38'^ 



a9 34 3i .4 
9.973 



*) Nach den Beobachtungen Ton Lacaille, Bris^raae und Taylor ist die Dcclination 
des Sternes in Arg. Z. 363 um -j" 1' '^ &ndem, und demgenüLss auch am diesen 
Betrag in Oeltsen's Catalog. 



Comet 1869 III. 

entdeckt von Tempel in Marseille am 27. November 1869. 



8te»~ 

38 5a. 4 
4o i^o .3 



43 


9 


.3 


44 


57. 


a 


46 


a6. 


5 


48 


i5. 


1 



5o 10.3 
5i 58.5 



o.a 
3a. 6 



17. a 
49.3 



35.0 
7.4 



18. I 
5i.3 



Cemet 4- 



I 39 a4.5 

4i 37.0 

43 41 .0 

45 44.5 



47 
49 



5.5 



• • • > 



5o 46.0 
5a 47 • o 



36.5 
16.5 



5t. 5 
33.5 



I 5. o 
5i.5 



57.5 
35.5 



h m t 

Mittel der Zeit 1 4^ >4-7 

Correct. der Uhr + «4 358 

Sternzeit a o 5o.5 

Mittlere Wien. Zeit ... 9 a5 5o.3 

Die Beobachtung konnte wegen rasch ein- 
tretender Bewölkung nicht fortgesetzt 

werden. 



Stern -f 



10 35.3 
la a3. 7 



■4 10.6 
i5 58. a 



i7 45.4 
19 3a. 4 



43«a 
16.3 




C«Bet-[- 



3 11- a4 o 
i3 34.5 



i5 
»7 



a.o 
8.5 



18 37.5 
ao 44 • ^ 



35.5 
aa. 5 



i3.5 
56.5 



48.5 
33.0 



-{- 17' 5a,"6 



1869. S9. NoYember. C 

Differenz (Com. ^ — St.). 

+ o"* 39/75 
39.38 
4a . a5 
4a. 00 

+ 41 . 10 

Stern; Weisse I. 1168. 
1869.0 aa*56»» a.S8+i5* 8' 39."5 
Reduct. . + 1 .97 + ai .a 

Diff'er. .. +o4i.io +17 5a. 6 

eig. Bew. +0.06 -f 5 . 6 

Refr 4- o.o3 _(- o . 5 



Comt't... aa 56 45.34 + i5 a6 59.4 
Log. F.Par. 8.5ao 9- 775 



1869. 



29. NoTember. C 



110 



Comet 1869 III. 



SterÄ — 



h m a 
3 ati 6.3 

36 19.3 
iS a3.a 

39 53.4 
3i 56.1 



^.4 



a5.9 



58 4 
5o.4 



Comet — 



h m 9 
3 a3 10.5 

35 8.5 



37 a5 . o 
09 a6 . 5 



3o 58.5 
32 58. <• 



a3.o 
56.5 



— a' 55.' 



37.5 
i5.5J 



9.5 
46.5 



Mittel der Zeit 3 aa 8.1 

Correct. der ülir + «4 ^7.3 

Sterozeit 3 36 45.3 

Mittlere Wien. Zeit 11 139.4 

Comet sehr schwer nod unsicher zu 
beobachten, da er eine blasse, rundliche, 
wohl 5' im Durchmesfier haltende, sehr 
▼erwaschenc, kerolose, gegen das Cen- 
trum hin nur sehr schwach verdichtete 
Nebelmasse ist. 



Differeni (Com. — St.)- 

+ o« 59.*75 

I 0.78 

1 .9« 

a. 18 

4.73 
3.55 

+1 a. 14 — 
Stern. 



5i.5 



a3.4 



Lal. 45074 aa*56»'6.'i8+i5*3i'4i."a 7 4(4H) 

6.90 4a. 3 7(U) 

5.5o 4a. 4 67(7.8) 

5.93 4a. 6 7 CLl) 

5.70 41.2 Ö CU) 

40.3 6 J(*) 

P + B + T +n 



ßould 6212 
Piazzi 283 . . 
Weisse 11169 
Taylor 10617 
Rob. 5075 . 



Comet -\- 



I 37 4^ < ^ 
39 35.0 



4a 

44 



9.5 
2.0 



49 a3 
5i iH 



5 
5 



54.0 
a3 . o 



a I . o 
5o.5 



35 
3 



o 
o 



Stern + 



1 39 49 3 
4i 36.1 



44 

46 



»7.7 

4.0 



5i 
53 



a8 
16 



3 
o 



58.4 

27.5 



a6. 2 
56.4 



36 

7 



Angeo.AR. 

1869.0 
Reduct. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Refr 



P. + B. +T. 



Ded. 



aa^Se*" 

+ 



5.^7 1 +i5'3i'4i/'6 

I 97 + ai.3 

a. i4 — a ai. 4 

0.01 -l* * - * 

o. 01 — o. I 



Comet... «a 
Log. F. Par. 



57 9.80 +i5 a9 40.5 
8.635 9.ö«7 



1869. 



6. iecember. C 

Diflferenz (Com. — St.). 

— a*" 4.'ao| 

5.33} +ao' 

a 781 



a9"9 



Mittel der Zeit 

Correct. der Uhr 

Sternzeit 

Mittlere Wien. Zeit . . . 



h Vi 8 

I 44 i.a 

+ '7 4." 
a I 5.3 

8 58 33.6 



Der Comet wegen Nebels recht schwach 
nnd Terwaschen; gegen £nde i^törte auch 
bereits sehr beträchtlich ein Stern, 9*^- 
den der Comet icurz darauf wohl fast 
ceutral bedekt haben wird. 



Stern -f- I Comei -|- 



3 10.4 
4470 



10 43.4 
la 19.5 



18 16.3 

19 5i .4 



• 9.a 

37.7 



5a . a 
I . a 



a5 . a 
4^.3 



8 
I o 



6.5 
0.5 



i5 39.5 
17 37.5 

a3 i5.5 
a5 I a . o 



i6.5 
49.5 



1869.0 
Reduct. . 
Differ. . . 
Big. Bew. 
Refr 



— a 4. «« 
Stern; B. Weisse 9dt. 

a3*45« 4o.'59 +19* 7' 34.''5 

-[- a.a6 + ai .3 

— a 4.10 -(-ao a9.9 

-|- 0,07 -|- 4 • 3 

-f- O.Ol -f- ® • 5 



Comet... a3 43 38.83 + 19 aS 3o.5 
Log. F. Par. 8.4a5 9.7*5 



5a . o 
a5. o 



a8.o 
59.5 



1869. 



8. Becember S 



Comet 1869 lU. — Golnet j870 I- 



fll 



Stera — 



Am« 
1^7 o. 5 

29 3.3 



34 48. o 

36 5i . I 

47 «3 5 
49 «7.3 



ff 

7.2 
56.3 



55.2 
43 9 



iO . o 
I l - o 



€«net — 



Am« 
I 33 i3. o 

34 i3.5 



4o 
«2 



a.5 

4.5 



5a 
54 



34.5 
35.0 



ff 
i5 .0 

1 .0 



I 5 . o 
53.5 



45.5 
aa 5 



An»/ 
Mittel der Zeit 11937.8 

Correct. der ühr + 17 44-® 

Sternzeit 1 47 ^«.8 

Mittlere Wien. Zeit . . 8 3 7 0.6 

Comet gross, aber sehr Terwaschfii 
und kernlos; die hellste Partie liegt ex- 
centrisch (folgend) 



— a' io."3 



Differenx (Com. — St.). 

+ 5« 4/67 
7.37 

9.95 
1 1 . 3o 

14.33} — I 16.6 
18.93 



+ 5 I I .08 — I 43.4 
Corr. weg. Uhrgang, -f- 0*07. 

Stern. 
WeisseII.4M6a3*53"*i.'4a + ao'*33'4a."9 8 

toBk. 4i839 0.99 44.3 7(12) 

angen.: | (W'+2 R) 

1869.0 a3*53'"i/i3 +20" 33'43."8 

Reduot. . + a.3o +21.4 

Differ. .. +5ii.i5 — i 43.4 

eig. Bew. 0.00 --* o . 5 

Refr 0.00 0.0 



Comet .. 33 58 14. 58 -^20 33 31. 3 
Log. F. Par. 8.336 9.69^ 



Comet 1870 I. 

entdeckt ron Winnecke und Tempel am 29. Mai 1870. 



18 



Comet- 

3 3.5 

4 «5.0 



5 

8 



46.5 
o. o 



9 
I I 



4 5 

■ 6 5 



>4 





3 


5 


57. 


5 


48. 


5 


16. 


5 


4. 


5 



Stern — 



18 



3 5 6 

4 45.1 



6 49.3 
8 37. i 



«o 7.5 

11 44.3 



19.0 
33.4 



2.3 

i3.6 



ai .9 

3o. 7 



Comet -f 

t8 36 30.5 3o.5 
38 I I .0 58.5 



39 43.* 

4« 37 .0 



43 14.5 

45 5.5 



46 33. o 
48 38 o 



54 5 

«4 .0 



36.5 
54.5 



44 5 
• 4.5 



Stern + 

18 36 5o.9 0.6 
39 7.458.3 



4* 


i5 


7 


43 


3i 


.9 


43 


46 


.« 


46 


3 


.3 



47 5.0 

49 30 . 6 



34.8 
33. 4 



55.7 
53.6 



i4.o 
««.4 



Mittel der Zeit fOr 



Comet : 

+ : 



Mittel daraus. . . 

Correct. der ühr 

Sternzeit 

Mittlere Wien. Zeit . . 



k m s 
18 6 44.3 

18 4^ 23.7 

18 34 34.0 

+ o 3.5 

18 34 37.5 

1 3 5 I 30.7 



1870. 



80. Mai. C 

Differenz (Com. — St.). 

— o'" 46.'53 

44.9^1 + 4' '4."9 
45.58 

— o 45.68 

— o 44. »5 
44.071 
44.301 
43 . 00 



+ 



49.^ 



— o 43.88 

Stern. 

L.L. 1633*u*5o*"5o «49 + 38"49'3i.'o7.8'"(0.9) 
Wll 1284 5i 36 1 6 . 3 7.B(28.9) 

Bonn. D.M 159 51.09 12.3 7.88.8(65.0) 

Bloss Bonn. D. M. benützt, nnd in Decl. eine 
jabrUche Eigenbewegung A$ = — 0'"129 

angenommen. 
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Oomet 1870 I. 



Der Comet ist eine rundliche rer 
waschene Nebel masse, mit einem ziemlich 
hellen, fast sternartigen Kerne. 



Stern 1 

h m M 
i8 8 4 
1 38.3 


i 
ai .9 

a4.5 


6 59.6 
8 a6.a 


14.3 
10.8 


14 43.5 
16 a 1 . Q 


56. a 
8.4 


ai 3Q.8 
a3 6.3 


45.7 

5a. 7 



€«nel 4- 



18 



h 



m « 
4 »4.0 
610.5 



1 1 


a.5 


i3 


1.5 


18 


55 5 


ao 


49.5 



a5 4 ' . ^ 
a7 38.5 



a6.o 
59.0 



1870.0 
Redact. . 
Differ. . . 
aig. Rev. 
Refr. . . . 



o*5o"*5i/o9 

— 0.44 
— o 44.78 

o .00 

— o . o5 



+ 28*^ 49' "«."ö 

— 10. a 

+ 4 a.« 

— 0.1 
+ 0.4 



Comet... o 5o 5.8a -{-a8 53 3.7 
Log.P. Par. 8.703,, 9.838 

In Hist. Cel. bloss runde Secnnden in AB. 
angegeben. Mit Asten's Tafeln redncirt. 



1870. 



i3 o 

5 I . o 



8.0 
38. o 



5a . o 
a6.5 



Stein 8 - 

18 3i 5o.4 
33 4^.9 


f 
t .a 

So. 8 

35. a 
5.6 

23. 7 

55.7 

45. a 
19. a 


35 a4.5 
37 17. a 


39 ia.8 
41 6.5 


4a 34.7 
44 So. 3 



C«niet — 

18 Sa 43.5 55.5 
34 33 o a I . 5 



36 
38 


19.5 
6.0 


40 
4« 


10.0 
55.5 



43 33.5 
45 i5.o 



3o. 
54.0 



ai . 

43.5 



45.0 
3.5 



Mittel der Zeit 

Correct. der Uhr . . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 



Am« 
18 a7 So .6 

+ o a7.a 

18 37 57.8 

iS 19 17.3 



8.Jul. ^ 




Differenz (Com. — St. 1). | 


+ 4"' «9/10 

'9.27 


+ a3' ii."8 


ao.4a) , ^ 

^ } + aa 5a. 7 
ao. la) ' ' 


+ 4 "9.73 + aS a.S, 


Differenz (Com. — St. 3). 


+ 0" 5a.«o5j 


5a. 951 ' 


5i . Qoj 



+ 5a. 19 

Stern 1. 

L. L. 1845 0*57" 5.*73 + a5* 53' aa.''5 

5.77 18.7 

L. L. Gewicht | 

0*57"* 5/76 + a5*53'ao."o 

— o. ao — 8.5 
+ 4 «9.73 +a3 a.S 

— o .o5 -{- 0.8 

— o 61 -f 4.9 



W2 1421 



1870. o 
Redact. . 
Differ. . . 
eig. Bew. 
Refr. . . . 



Comet 



1870 .0 
Redact. 
Differ. . 
eig. Bew 
Refr. . . 



I I a4.6S +a6 16 19.5 

Stern 3. 
Bonn. Z. C. -f 26' 187. 

I* o*3a.'49 +a6' 38'i4."4 

— o.ai — 8.7 

4-0 5a. 19 — aa 6.7 

+ o .06 — 0.6 

+ 0.34 — a.7 



Comet ... I 
Im Mittel .. 1 
Log. F. Par. 



I a4.87 +a6 i5 55.7 
I a4.75 +*ö 16 7.6 
8.09% 9.85a 



Comet 1870 I. 
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C«Hel-f 


A fli ff 
19 aa 55.5 


• 
5.0 


«4 45.7 


35.5 
37.5 


37 a5. 


39 1 I .0 


1 .0 

4i.o 


3o So . 5 


3a 19.5 


9 



Stera 1 — 



hm» 
19 a3 34.6 

a5 33.3 

a; 59.4 
39 5i . 2 

3 1 7.3 
33 57.9 



•3.3 



9.3 

4«. 4 



16.4 

48.3 



C#iiet — 

19 35 3.5 t3.o 
36 58.0 48.5 



39 48. o 

4« 40.5 



44 36.5 
46 36.0 



58.0 
3o.5 



.5 



16.5 



Stera 8 + 



19 37 33.3 
39 6.7 



43 4.5 

43 5o.3 



46 5o.5 
48 37.1 



33 . o 
56.6 



'4.1 
40.0 

37.5 



Mittel der Zeit 19 34 18.4 

Correct. der Uhr -j. i la.o 

Sterazeit 19 35 3o.4 

Mittlere Wien. Zeit ... i3 3i 36 .i 

Der reeht helle Comet zeigte bereits 
Schveiffipnreo, die bi» 20^ za Terfolgen 
▼aren. 



187a 



22. Jonl 1^ 

Differenz (Com. — St. 1). 

— o»" 38.'35 

36.70} + 3o' 37."3 
37.45 



— o 37.50 

Differenz (Com. — St. 2). 

—3- i3.'65 

13.95} — 30' 39/'3 

««.47 



3 l3.03 

Stern 1. 
a D. M. Z. 4- IS* 203. 



1870,0 

Redact. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Reff 



*36'" 8/69 
+ o. to 
— o 37,50 

— 0.10 

— o.3o 



+ 18-49' '9."' 

— 4.5 

-}-30 37 ,3 

+ «.^ 

+ ^.7 



Comet... I 35 30.89 4- 19 10 5.8 

Stern 2. 

I* L.2859 i* 37"» 44.'37 + i9»3o' 38.''6 6^ 

W 2 595... 43.93 3o.i 7*) 

L. L. Gewicht {. 



1870 .0 
Rednct. . 

Differ 

eig. Bew. 
Reff 



i*37'"44.'o7 
-f- o . 06 

' — 3 I 3 .03 
+ 0.09 
+ 0.35 



+ 19* 3o'39/'6 

— 4.8 

30 39.3 

— 1.3 

— 3.3 



Comet.. I 35 31.45 -f-»9 9 4*.' 
Im Mittel...! 35 31.17 +»9 9 54. o 
Log. F. Par. 8.673^ 9.841 



^) In B. D. M. iftt die GrOne diese» 
Sternes mit 8.0 gewiss sehr uutorichätzt. Ich 
Qotirte bei der Beoliachtang ,«St. 2 reeht hell 
etwa 7mg; Stom 1 schwach 9 nag.** w&hrend 
Stern 1 im Bonner Katalog zn 8.3 und 8.8 
angegeben ist, Stern 2 hingegen in der Durch- 
musterung zu 8.0. 



Aaa. a. Wl«ii. Steraw. t. Folft ZYII. 



8 
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Vergleichst er ab estimmungen. 



Yergleiehsternbestiramimgeii. 



VerKleicbetern zu Gomet 1866 I. December 21. 



Tglst. + 



h m f 
I IQ a3.5 

i8 5.9 



a3 8.7 
38 48.2 



33 49.6 
39 aß. 5 



$ 
5i .0 

37.5 



35.8 
Qo . 3 



16.3 
58.8 



Stent 1 •. « — 



I i4 4^*^ 
19 'ß.« 



16 33.5 

33 14.3 



35 33.7 
3o I . I 



37 16.3 

33 59.0 



36 1.8 
40 4^.0 

37 55.7 
43 39.8 



14.3 
41.8 



58.3 
49.6 



56.1 
38.0 

4^4 
35.7 



34.0 
9.2 



19.3 
•4.7 



1865. 



92, Becenber. $ 

Differenz (Vglst. — St. 1). 

— i"* 43.'7oJ 

43.73} +31' sö.^o 

43.95I 



— t 43.79 

Differenz (Vglst. ~ S t. 2> 

- 4~ 9.'4-| 

9.60} + i8'i8."7 
9.58 



h m 
Mittel der Zeit 1 36.0 

Correct. der Uhr -f* ^ . 7 

Sternzeit 1 98.7 



— 4 9.53 

St«m 1. Arg. Ö. 21758 

1865.0 31* 4"» 33.»35 +7i^ 
Reduct. . — I .ti6 

Differ. .. — 1 43.79 + 

Refr.. .. + o.oa 



4' 54."a 
+ 35.8 
31 a6.o 
+ 0.4 



Vglst... 31 3 37.33 -|-7i 36 56.4 
Stern 2. Arg. Ö. 2I82J. 

I865.0 31*6"' 47/89 +71' 7' S^'^S 

Rednct. . — i.>9 + ^^'^ 

Differ. .. — 4 9.53 + 18 18.7 

Eefr.... + O.Ol + o 3 



Mi«n 



Vglst... 31 3 37.r8 +71 36 54. 5 

Im Mittel 3i a J^.^^ +71 36 55.5 

Red + «*4o —35.6 

I865.0 «I 3 38.65 +71 36 19.9 

Der Tergleiehsiem ist ein Duplex. Die Posi- 
tion gilt für den Sequeos. 



Vergleichstern zu Comet 1 866 I. Janner 7. 



Sten 4- 

3 37 33.7 33.3 
38 59.5 5o.6 



39 59.6 
4> 34.9 



4^ «5.7 

44 0.0 
44 5o.4 



8.8 
1*5.3 



34.8 

5o.4 



3 37 5o.3 1.4 
39 31 .0 9.3 



40 24.9 

41 56.1 



59.4 



46 34.3|i5.3 46 47-3 



43 5i . I 
33. 3 



45 i5.4 



36.3 
44.7 



3.3 
11.5 



1866. 



7. JIner. 

Differenz (Vglst. — St.). 
+ o"' 33.'75 



33.5o| 
34 .o5| 
33.95 



— 33' 30.''9 



36.3 
36.3 



-f- o 33.81 



Ver gleichster nbeBtimmuDgen. 
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Mittel der Zeit . 
Correoft. der Uhr 
Stemxeit 



3 4«.o 

— 5.4 

3 36.6 



Stern. 



Piazzil47 a3*33"'a7.'5a + 4''3'47."88.9(4.4) 



B. Z. 25 
Tayl. 10841 
Sant.-)- 2.266 
Schj. 9768 
ROnigsb. M. B. 



«7.9* 

^7.79 
«7 .5j 

27.5a 



46.98.9(1.1) 
48.1 8(5.4) 
4 7 . 38.9(3.3) 

49.9 8 00 
5i.5 . (3.3) 



37.68 

angen.: | (T + S + Seh + K) 

• «66.0 i3*33"'a7.'63 + 4* 3' 49."a 

— 0.07 -|- a . 6 

>L. o a3.8i . — a3 ao,9 

— o. 1 5 — t . 8 



Redttct. 

Differ. 

[Refr... 



Vglst. . . , 
Red. , . . 
1866 o 



a3 33 5i .aa +3 4« ^9.'^ 

— o.od + a.5 

a3 33 5i .3o +3 4o 16.7 



Yergleichstern zn Gomet 1866 I. Jänner 10. 



Tglst. — 



A w f 
3 5a 3o.6 

54 aiS.o 



55 4^. ^ 
57 37.4 



38-4 
18.3 



5o. I 
3o .0 



Stern — 



k m 9 
3 53 35.3 

55 11,1 



56 46.3 
58.a3.o 



44*8 

1.5 



55.7 
i3.6 



Tghi. H- 

3 59 14.4 *7.^ 

4 o 33.8 ai.5 



a 8.0 
3 q4.8 



19.8 



I a " 



Stern -}- 

3 59 57.3 5.0 

4 I 4a.o 33.9 

•^ 49.3 57.1 
4 34.0 a5 3 



ff m 
Kittel der Zeit 3 59 . t 

Correct. der Uhr " — ß^Q 

Sternzeit 3 5 i . 5 

NB. Der Stern mindestens | GrOs- 
sendasse heller aU der Vergleichstern. 

Stern und Yergleichstern sind aniregeben: 

• Vgl. • 

Lal... 9 8 

R Z 9 8; 8.9 

RQmk. ? 8 

Arg. St. Vz 8.5 8.5 



1866. 



10. JInner. ^ 

Differenz (Vglst. — St.). 

54.7a| 

55.i5| , , - 

rc } + 3 17.3 
55. 10) ' 



+ 54.95 + 3 1Ö.6 

Stern. 

Lal. A653S 23*38*" 13- »06+ 1*20' Ö7."8 8 (M) 
B.L34,3« 12.91 52.4 8, 8.9(2.2) 
liBk.445i7 12.34 51.2 8 (M) 
$ehj.984l,4,i 12.76 52.785 9,8(33) 
UiigtblB. 12.56 52.1 

angen.: J (K + Schj) 

1866.0 a3*38'"ia.*69 + T ao' 5a.'4 

Reduct. . — o . 1 1 +1.3 

Differ... — o 54.95 -(- 3 1G.6 

Refr -4- 0.04 _[- © . 4 



Vglst. . a3 37 17.67 + i 

Red. ... — - o. I I 

1866 o a3 37 17 .78 + I 



»1 


'".; 


+ 


1.4 


»4 


9.3 



Vergleichstem 2 za Cumet 1867 I. Fcbraar 4. 



f ght. « 4- 





6 35 a3.6 
37 i3.3 


33.2 
4.5 


40 39.5 

4^ 38.4 


48.6 
18. 7 



Stern -|- 

6 38 3.5 
40 7 .a 

^4rT8T5 a6.4 
45 aa.a i4 .3 



II. I 

59.3 



1867. 



4« Febmtr. £ 

Differenz (Vglst. - St.). 



— u 



m 



46.'63l 
46.551 



j_ 



a' 3 5. "9 



— a 4*>.59 



b ♦ 



116 



YergleichBternbestimmuDgen. 



Mittel der Zeit . 
Correct. der Uhr 
Sternzeit 



h m 
ö 38.9 

+ 23.5 
7 ^4 



Stern. 

Lal. 5687. 2*57"»52.«8o -[-2o'23'i6/'a 8 
Weisse IL 1379 53.75 «.78 

Berl. M. B. 53.62 0.8 

Bios Berl. M. B. benützt. 

1867.0 2*57"'53.'62 .+ 20^23' o/'8 

Reduct. . + ®.5« — 3.8 

Differ. .. -— 2 46.59 + 2 35.9 

llefr. ... +0.01 +01 



Vglst a 55 7.55 + 20 25 ^3.0 

Red + o.5o — 3.7 

1867.0 2 55 7.o5 -|- 20 25 36.7 



Vergleichstern 1 zu Comet 1867 I. Februar 4. 



Jgl«t. 1 — 



h m g 
4 53 45.3 

55 39 . 2 



1.4 

1 56. o 



6 3.3 

7 58.3 



12 59.0 
.4 55.; 



54.9 
3o.4 



Stern + 



10.6 

46.8 



13. ^ 

48.7 



8.3 
46.5 



Am« 

4 57 10.7 

59 8.4 

5 3 28.3 
5 23.8 



9 3o.6 
II 26. o 



16 27.6 
18 22.2 



'9.4 
59.5 



1867. 



10. Februar. 

Differenz (Vglst. — St.). 



36.9 
i4.6 



39. » 
16.8 



36.2 
i3.5 



b m 
Mittel der Zeit 5 4.2 

Correct. der Uhr — 5 . 4 

Stcrnzeit 4 58.8 



—3 



m 



2 7.'o5| 

27 .20 

a7.45| 
»7.5o 



— 18' 4o."7 



— 3 27,30 

Stern. 

Weisseil. 1402 2* 59'"2.«oo + 20*7' 22".8 

Struve 308... 2.o5 27.1 

Bloss Str. benützt. 

1867.0 2*59'"2>'o5 + 20" 7' 37/'! 

Rednct. . +0.48 — 4-3 

Differ. .. — 327.30 — 18 40.7 

Refr. ... — O.Ol — 0.4 



VgUt... 2 55 35.22 + 19 48 41.7 

Red. +0.39 — 4.2 

1867.0 2 55 34.83 + 19 48 45.9 



Vergleichstern zu Comet 1867 IL Mai 6. 



Stern -f 
«4 29 59.7 9.0 
3 1 46.237.3 



34 


55 


.6 


36 


35 


.8 


40 


8 


.4 


4^ 





■ 4 



45 55-3 

46 4^ .^ 



5.0 
26.2 



17.' 

52.5 



2.9 
33.2 



14 32 26.4 

34 30.4 


34.3 
12.3 

a5.4 

7.« 
5o . 
22. 1 

3 1 . 

7.3 


37 17.2 

39 i5.o 


42 40. 2 

44 3o.f 

47 22.2 
49 '5.7 



1867. 



6. lai. C 

Differenz (Vglst. — St.). 
4- 2"' 3 

3 

3 i .00 

3o. 70 



0.53I-'«' 
— 18 



8". 



0.0 



+ 2 3o.63 — 18 4.0 



Vergleichs te rnbe s lim mmigeo. 
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h m 
Mittel der Zeit i4 40.9 

Correct. der Uhr — 6.3 

Sternzeit i4 34.6 



I 

Stern. 

Weisse I. 2 15* 2"" 17*21— 2^3'58."8 8.9(2.2) 
Sant, Z..2.27« 16.22 62.5 8.9(3.3) 
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Vergleichst er BbeBtimmungen. 



Tglst. + 
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i5 a3 8.4 

a5 35.1 



a; 27.8 
aj, 5a, 3 



3i 4^.0 

34 7.a 



17.8 
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37.8 
4^.7 



5a . a 
57.4 
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3o . I 
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4.3 



Mittel der Zeit i5 ai 53 

Correct. der Uhr + o a6 

Stemieit 1 5 aa 19 



Stern; Bonn. D. K., 2036. 

1869 o 9*5a»"3i/73 +37* o'^l^S 

Redact . — 0,17 + 3 , 9 

Differ. .. — i3o.ai — 44«. 5 

Befr -~ 0.0 a — o.a 

VgUt... <> 5 1 1.33 + 36 55 43.7 

Red — 0.17 + 3.8 

1869.0 9 5i i,5o + 36 55 39.9 



1. Colomne: fortlanfende Nummer. 

2. ^ Grösse des Sternes. 

3. ,9 beobachtete lichte Linie. 

4. „ Uhrzeit des Antrittes an diese Linie. 

5. „ Ubrzeit des Durchganges am imaginären Mittelfaden. 

6. n am Zonenbogen gelesene Zahlen. 

7. n Declination aus vorläufig angenommenem NuUpuncte. 

(Siehe Jahrgang 1857, pag. XXIL) 
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6 Uhr Morgens 


2 Uhr Nachmittags 


Bar. 0« 


Therm. 
Bcaum. 


£1- 

pans. 


Wind 
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Therm. 
Beanm. 


Ex- 

pans. 


Wind 


Wetter 


st 







i*t 








// 







»• 






1 


37.746 


— 


3.3 


-.4 


SO 2 


N. 


4 


37 .603 


— 


3.6 


« -7 


SO 2 


N. 4 


Q 


37.81a 


— 


3.6 


1.6 


SSO 


N. 


4 


'7.901 


+ 


0.9 
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3.0 


SO 1 


N. 4 


6 


37.806 


.— 
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^7 
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Anmerkungen 



rnla Sehne. Rrg. CUttcis. 
Hrg** Schnee 
Frstn. Glatteis. 
Glatteis. 
Nrg. 

HOhennebel. 
Naebts Sehnee. 
öfter Sehnee u. Rg. 
KhMiM Ibcktf Sckase. 



Irgr. 3^ Ab. t Ut. IMms. 
Ab. schw. Hegen. 

Schnee n. Begen. 
Mrgr. Hfthenuebel 



Ab. Nrg. 

Nrg. Glatteis 
Nrg. Glatteis 
lb|. Clalltti .If . C ^ 

scbw. Rg. 

Öfter sehw. Rg. 

UQhennebel 

Nrg. 

Nrg. 

Irgr. Str. Rf . schv. If . 

l«rCI*fi.K«lM"-(lukO 
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Februar 1866. 
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10 Uhr Abends 
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Wind 



Wetter 
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Anmerkungen. 
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»7 
»7 
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^7 
^7 
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«7 
^7 
«7 
«7 
^7 

«7 
*7 
»7 

^7 

»7 

»7 
^7 
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58o 

4oo 
3^4 
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444 

a6a 
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^79 
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58o 
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335 
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SSO 



SSO 
NW 
NW 1 

WNW 1 
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SO 

so 

s 

NNW 

NNO 
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N 
WSW 

so 

N 



SSO 
SSO 

SSW 
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N. 

FS.F. 
FS. 
F. 
FS. 

FS. 
KS.F. 

F.N. 

N. 

F.N. 
er. 

tr. 

F.N. 

N. 

N. 
N. 
F.N. 
tr. 

tr. 
tr. 
SH. 
tr. 



ON 



1^. 



tr. 

N. 
OlFS.H. 



a.34 



1.0 



4 
3 
1 
1 



i 
2 

2 



3 
4 

4 




1 
2 
1 
2 



4 
4 

4 

4 



4 
2 



+ 3.3 
f .0 

-h 7 
\- 9 



2.3 



+ 9 

fia 

^^ 8 

+ 6 

+ 7 

+ 9 

+ ö 

+ 5 

+ 4 

+ 5 

+ 5 

+ 6 

+ 4 

+ 4 



+ 

+ 
+ 
+ 



4 

4 



+ ^ 

+ ö 

-j-IO 



— o 

+ a 

— 3 

+ > 
+ •3 

+ 4 

+ 6 
+ 3 

+ • 

a 
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— I 

— 1 

— o 
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+ o 

— o 

- 4 

— 4 

— 3 



+ 



a 
o 

a 

I 

o 
o 



a/"5o 

0.4* 



o . ao 
0,7a 
o.3t 



. * • . . 
0.36 



35 



«.49 



0.75* 
1 . ao 
a .60 



Reif NacbU Nrg. 
öfter Regen 
Mgs. Bg. Abdr. 
Str. WNW. 
i. Kkf. tg. liiiMiflk 

Irgr. liUgi. Ig. Str. W.U. 

Str. WNW. A.bdr. 

Kg. Str. f !Vf AMr. 

Mgr. 

Reif Mrgr. u. Abdr. 

Reif Mgr. 
lekf. Ig. Str. m. 
Nachts Rg. Sckiee 

Reif. 0Hof 

Reif. 

Mrgs. Rg. Glatteis 

0Uof 

lof Abdi. Ig. ■. ScIiiM 

Reif 



}Axgn Schnee 

Mrg. Schnee 

Rg. 

Ig. SckiM 0l»r;AUr. 

Reif Abdr. 
libeittbeL Clef 
Str. S. 



10.90 



Ann. d. Wien. Sternw. t. Folge ZVIL 



10 



146 



Meteorülogische Beobacb'ungen. 





März 


1866. 




a 

=3 
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6 Uhr Murgens 


2 Uhr Nachmittags 




Bar. 0<* 


Therm. 
RL'uum. 
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paus. 


Wind 


Wetter 


Bar. 0* 


Therm. 
Ueauio. 


Ex- 

pans. 


Wind 


Wetter 




/y 















ti 





Ul 








1 


•j 7 . o 7 3 


+ 


3.0 


3.4 


WNW 1 


tr. 


4 


17.253 


-1-6 5 


2.4 


NW 1 


S.FS. 


3 


2 


47. i66 


4- 


3.4 


2.5 


WNW 1 


KS.N.. 


3 


•17. »88 


-f-io.ö 


2.8 


WNW 2 


FS.P. 


2 


3 


»7.101 


+ 


5.8 


•4.3 
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FS. F. 


2 


2 7 . -j 5 


+ 4.7 


1 .8 


NNW 1 


FS.P. 


3 


4 


37. ^91 




0.3 


«.7 


NNW 1 


tr. 


4 


•47.37(> 


+ 3.' 


1 .8 


N 


FS. 


1 


5 


■»7.339 


+ 


3.8 


•».4 


SO 1 


tr. 


4 


27.276 


1- 5.Ö 


2.6 


SO 1 


tr. 


4 


« 


'7. "97 


-f- 


3.4 


•*.6 


WNW 


X. 


4 


27.079 


+ 7.0 


3.0 


S ü 


N. 


3 


^ 
/ 


^7. «74 


+ 


4.8 


2.3 


XW 2 


FS.H. 


3 


27.172 


+ 8.(5 


•».4 


NNW 1 


EL 


2 


8 


27 1 5o 




0.5 


1.0 


NW 


F.N. 


1 


27 .087 


+ 9.8 


•^.7 


SO 1 


Ö[.S. 


3 


9 


•<»7.«53 


+ 


a.3 


a.a 


S 


tr. 


4 


27. 1O6 


+ 6.7 


3.1 


S 


tr. 


4 


1 o 


•17.128 


+ 


4.4 


2.8 


SO 


s.rs. 


3 


27.339 


-h 9.6 


3.0 


WNW 1 


bLS. 


3 


1 1 


^7.569 


1 


1.6 


« .9 


NNW 1 


FS. 


3 


•47 . 606 


f '.9 


•7 


NNW 2 


«.S. 


4 


1 'i 


-»7.489 


+ 


^.4 


1.8 


NW 4 


S.FS. 


4 


27 437 


■f 4.^ 


2 .0 


NW 4 


tr. 


4 


i3 


*7.a99 


+ 


1 .0 


2. 1 


sw r 


F.N. 


5 


27. 108 


+ 9.6 


2.7 


NNW 1 


a. 


•3 


•4 


46.944 


_- 


1.8 


•i.3 


SW 


N. 


4 


26.828 


-h 5.Q 


^■9 


SO 1 


tr. 


4 


i5 


27. 180 


-^ 


0. 1 


'•7 


NNW 2 


S.FS. 


3 


27 . 25o 


+ '.» 


18 


N 2 


hf. 


2 


i6 


•^7-389 





3.2 


«.4 


NNW 1 







•J7.360 


+ 3.4 


«.9 


NO 







«: 


a 7 . 3 1 3 


+ 


«.4 


•4. 1 


SSO 1 


tr. 


4 


27. i58 


4- 7.5 


2.7 


SSO 1 


S.FS. 


4 


iS 


27. laa 


..- 


3.0 


2.5 


NW 


tr. 


4 


27.009 


+ 8.9 


3.4 


SSO 


FS.U. 


3 


•9 


>7.«Ö3 


+ 


4.4 


•4.5 


S 1 


F. 


1 


27 .07 1 


+ ".4 


2.6 


S 1 


PS. 


3 


au 


u6.8a2 


■- — 


6 


2.4 


WNW 2 


F. 


1 


26.978 


— H.8 


3.<y 


NW 1 


FS.H. 


2 


2 1 


i6.93i 


-- 


3.0 


2.5 


N 1 


tr. 


4 


26.927 


+ 11.6 


2.2 


NW 1 


rr. 


4 


•la 


•j 7 . 1 5 


+ 


1.8 


2.0 


NW 1 


FS. 


2 


27. »4« 


+ 4.' 


2. i 


N 1 


S.U. 


4 


a3 


»7.434 


+ 


3 '^ 


2. I 


NW 2 


FS.F. 


3 


27.610 


-f- 5.0 


«.4 


NW 1 


SH. 


4 


a4 


47.59' 


+ 


. 1 


'7 


SO 2 




(J 


27 .320 


+ 6.7 


2.3 


S 3 


S.FS. 


4 


'i5 


i7.a35 


+ 


4.6 


'» 7 


WSW 


N. 


4 


27 274 


+• 9' 


3.1 


W 


S.FS. 


3 


a(> 


37.475 


4- 


5.0 


»4 


NW 2 


S.FS. 


4 


27.570 


4- 8.2 


3.0 


NNW 2 


HS. 


4 


^: 


■■»7.787 


-i- 


3.4 


2.0 


NNW 1 


S.FS. 


4 


27. 76"^ 


4-5.6 


2. 1 


NW 1 


H.S. 


4 


•i8 


•i7.688 


+ 


3.4 


2 .2 


NNW 


'T. 


4 


27.676 


4-3 8 


2.4 


NW 1 


H.S. 


4 


^9 


^7.740 


+ 


».4 


1.6 


NNW \ 


tr. 


4 


27.73« 


4- 3.4 


1.8 


NNO 2 


US. 


4 


3o 


•-»7.759 


■f 


0.3 


1.6 


NNW 1 


tr. 


4 


»7.742 


■f « .9 


1.8 


N 1 


tf. 


4 


3i 


27.0)83 




t .0 


1.8 


NNW 


F.N. 


2 


27.593 

■ 


+ 7.3 


2.4 


SO 1 


KS.U. 


? 


M 


i 7 . 3 1 


+• 


2.40 


•j. i5 


0.9 


2 


.9 


27.299 


+ 6.3o 


2.4-4 


1.2 




3.1 
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März 1866. 



10 Uhr Abend« 



Bar. 0' 



Therm. 
Reaum. 



Ex- 

pans. 



Wind 



Wetter 



Max. 



Miu. 



Orabr. 



AnmerkuDgen. 



•^7 
^7 
^7 

•*7 



»7 

•^7 
'7 
^7 



'7 
^7 
^7 



«7 
^7 

^7 

^7 



^7 
^7 

'7 
^7 

^7 



^7 
«7 
»7 
^7 
^7 
^7 



I o5 

I 30 

3 13 

118 
3 I I 

'4; 

■ 56 

61 I 
4i5 
091 

945 
344 

354 

I 53 

097^- 

853 

063 



+ 4 
+ c 



+ ^ 

+ 3 
+ 5 

^ 4 
+ 4 
+ 6 

+ 5 

I 
3 

4- 4 

— 3 



io3 

385 

734 
I 76 

730 
73« 

74' 

740 

731 

Sa3 



>7.3aa 



o 
3 

4- 6 
+ 8 
+ 6 



+ 3 

+ • 

+ 4 

+ 6 



-I- 

+ 
+ 
+ 

4- 



4 



3 
I 






'/' 


.4 


ti.5 


. 1 


3.0 


.n 


«9 


.5 


•i.a 


.4 


^.7 


.f 


3.8 


.4 


^.4 


.5 


•i.ö 


.8 


3.3 


.0 


3.4 


.5 


1 8 


.8 


3.3 


.6 


•i.6 


.5 


3.3 


.0 


»7 


.6 


• 9 


.a 


i.5 


. 1 


».7 


.5 


•^.9 


.5 


»•7 


.4 


1.3 


.4 


a.3 


.4 


«7 


.4 


a.5 


. 


«7 


• / 


a.5 


9 


a.3 


.4 


1 6 


. 1 


1.8 


.6 


1.6 


. » 


a. 1 



SO 2 
WXW 

SO 1 
SO 1 
SW 

WNW 1 
XW 
W 

so 

W^'W 2 

XW 2 

WNW 3 
WNW 
XNW 2 
NNW 2 



SSO 

so 

NW 

3 

NNO 



NW 1 
NXW 
XNW 
S 

NW 3 

NNW 3 
N 1 

NNW 2 

N 1 

N 1 

S 2 



KS.H. 
FS.N. 
tr. 
tr. 

N 

S.FS. 
X 

S. 
S.F. 

tr. 
tr. 

K.N. 
tr. 



F.N. 

F.N. 

S.FS. 

tr. 

tr. 

tr. 

FS.N. 

S.FS. 
S.FS. 

S.FS. 

tr. 

S.FS. 

S. 

S. 

S.FS. 



-f 3.63 



3.38 



1.3 



4 
3 
4 

4 



3 
1 

4 



4 
4 
2 

4 


3 
i 
4 
4 



3 
(t 

4 
4 

4 

4 

I- 
c 

4 
4 



3.0 



■h 7 

+ .. 

+ 6 

f- 4 
+ « 

+ 8 

t- 9 

4" ' <* 

+ 7 

+ 9 

-- 3 

-- 5 
f- I o 

4- 5 

-t- • 

+ 4 

-{- I O 
j- 10 

4-.. 



+ 

+ 

f 
+ 



3 
5 
5 
8 
9 



+ 8 

-f- 4 

+ 3 

■f » 

+ 7 



.5 


+ ^. 


.3 


+ 3. 


. 1 


— I . 


.8 


— 0. 


.0 


+ ^. 


.a 


+- 3. 


.5 


+ «. 


.4 


T- 0. 


.4 


+ a. 


.8 


+ 1. 


. I 


+ •. 


.0 


-- 0. 


. 1 


-- » . 


.6 


— 1 . 


.8 


— 3. 


.5 


3 . 


. 3 


H- *. 


.4 


+ 3. 


.8 




.6 


+ ^. 


.5 


- 1 . 


.« 


- I . 


.^ 


— 0. 


.3 


-- 1 . 


.4 


+ 4. 


.6 


+ >. 


.0 


+ a. 


.6 


+ 0. 


.9 


— 0. 


.4 


— « . 


.« 


— • . 



3 

3 

4 
3 



I .53 



o.3o* 



3 5o 
0.76 



0.88 
3.10 



o .60 
3.65 



1 3. 5o 
0.07 



0.40 
0.56 
o . 5o 



36.90 



■fs,|.r.3''Ak.©a»f 
■jg.icliwRg.CB»Ur.i.kl 

I \1f5. «chw. i!g. 4^1 Ab, 
) 1 Neben«. Haehla SchaM. 

In. Sekiee Abdr. 

Rg. Habennebel ^ 

BihMiebd, Ab4i. Ig. Abdr. 

Reif3*Ak.sekw.l|. 

öfter Bg. 

Nachts Bg. a. Sebnee 

Nachts Schnee 
Str. WNW Abdr. 
Reif Abds. Rg. 
Rg. Nachts Schnee 



Reif Abdr. 
37AAb.2Ntbt1s.Flad1l1.Rg 
lgs.llrg.7Ub. Gew. W. Ig. 
Mttgs. 0Hof; Abdr, 
.4bdr. Nachts Bg. 



NickU Ig. Sir. !VW. 

Reif Mittgs 0Hof 
Mrgs- Rg. 

lillgs. SehiM, Ab Ig. 

Abdr. 

1. Ig. Igl. ScbiM CH«f 

öfter Schnee Abdr. 
Reif; Irgr. 6^* Abd. 1 Ifebeas, 



10 
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Meteorologische Beobachtansen 



AprU 1866. 



S 



•** 
9» 



I 

3 

.4 



6 Uhr Morgens 



Bar. 0^ 



Therm. 
Reaum. 



S 

9 
so 

I I 

IQ 

i3 

»4 

i5 

i6 

«7 
18 

«9 

30 

ai 

a3 
a4 
a5 

a6 

a 
a8 

»9 
3o 



// 
a7.4a6 

aga 

a^i 

a53 

55; 



M 



563 
6o3 
654 
6a6 
5a4 



5y I 



+ 

+ 
+ 
+ 
+ 



I 
3 
5 
5 



48a 

649 
706 

609 



«94 

674 

543 

53o 
6aa 

56i 
666 
74a 
846 

797 

6a8 
7 I a 
389 

^79 
3a7 



+ 6 

+ 7 

+ 7 

+ 8 

+ 9 



+ 7 

+ 7 

+ 8 

+ 5 

+10 



»7.56; 



+ 
-j- 10 

+ 8 

+ 4 

+ 8 

+ 6 

+ 3 



+ 4 

+ 9 

+ 5 

+ 6 

+ >4 

4- 10 



Ex- 

paus. 



a 
a 
a 
3 

a 

3 
3 

3 
3 
3 

a 

a 
a 

a 



+ 6.84 



o 
3 

/ 

O 



3 
5 

a 

4 

I 

9 
9 
9 
9 

7 

9 

4 
I 

5 

t> 

8 
o 

9 
o 

3 

I 

7 

a 

3 

a 



Wind 



Wetter 



2 Uhr Nachmittags 



Bar. 0* 



SO 

SSO 

NW 

S 

NW 

S 

s 



2 



1 
1 



s 
s 

SSW 1 










WNW 

NW 

WNW 1 

NW 

NW 2 

NW 1 
S 

W 
NW 1 
NNW 

NW 1 

NNW 1 

N 2 

NW 1 

NW 

NNW 

N 

S 

NW 

NO 1 



•i.93 



0.3 



FS.F. 
FS.F. 
tr. . 
FS. 
tr. 

FS.N. 
FS.N. 

FS.F. 
FS.F. 



FS,N. 
FS.F. 

N. 
tr. 

F. 

F.N. 

F.FS. 

FS.F. 

S. 
S. 
S.FS. 

F.N. 

F.N. 

FS. 
S.FS. 

S. 



2 
2 
4 
2 



3 
3 

2 



i 
3 
4 





4 
4 
4 




1 

1 
4 



2 2 



»7 
^7 
^7 
•^7 
«7 

•*7 

»7 
a7 

•^7 
•»7 



'7 

•'»7 
^7 

^7 

^7 

»7 
a7 

»7 

»7 

27 

>7 
>7 

^7 
^7 

»7 
^7 

^7 
^7 
^7 



359 
aaa 
4o5 
343 
611 

5io 

59$ 
604 

5;9 
4aa 

5a4 
5a6 
665 
6o3 

76a 

• 

84» 
591 

49« 

473 

447 

591 
667 

7^7 
8aa 

704 

597 
578 
3oa 
a3o 

>97 



Therm. 
Reaum. 



^7.534 



+ 6 
-[-10 

+ 7 

-j- 10 

+ 7 

+ .a 
+ .6 

+ 18 
-f-i5 

+ i3 

+ •• 
-f-i a 

+•4 

+ 8 

+ la 

+ »7 
4-16 

+ i5 

+ '4 
+ 1/ 

+ 9 
+ 4 
+ 9 

+ la 

+ .5 
+ .3 

--18 
--19 

+ «9 



8 

9 

7 

4 
I 

4 
3 

6 

a 
o 

a 

7 

4 

a 
8 

7 

7 
o 

9 
o 



Ex- 

pans. 



*/t 



-[-»3.o5 



6 
8 

9 
a 

3 
5 

7 
3 

3 

7 

4 

a 
6 

4 

5 

9 

a 

o 
3 



9 
6 

7 
8 



/ 
I 

3 



Wind 



Wetter 



S 
S 

N'NW 1 
WNW 1 
S 



SSO 

SO 

SO 

s 

SSW 

NW 

N 

NW 
SSO 
NW 



2 
2 
2 

3 



1 
1 
2 
1 
2 



3.21 



NNW 2 

NW 3 
NW 3 
W5lW 3 
SO 2 

NW 2 
NNW 2 
N i 

N 1 

N 1 



NW 

SO 

s 

SSO 

w 



1 
1 

1 

2 




tr. 

FS.F 

S. 

S.« 

HS. 

s. 

F.FS. 

FS.H. 
HS. 

FS.H. 
S.FS. 
HS. 
F. 

S 

H. 

S.FS. 
S.FS. 
H. 
F. 

S. 
S. 
tr. 
H. 
FS. 

H. 

F.FS. 

FS. 

FS.H. 



1.7 



4 
3 
4 
4 

4 

4 

3 

3 
3 

2 
3 
3 
1 
4 

3 
3 
3 
3 



4 
4 
4 
1 



2 

1 
2 

3 



2.4 
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iWBM^^H 



April 1866. 



10 Uhr Abends 



Bar. 0® 



Therm. 
Reaum. 



a^. i6i 

•17.378 

ti7.483 
37.618 

37. 558 
37 .6i5 
«7.630 
37.594 
37.518 

37.496 
37 . 603 
37 713 

37 . 530 

37. 85i 

37 781 
37.545 
a 7 . 4 5 a 
37.565 
3 7 . 5oo 

37.640 
37.73'j 
37.803 
37.808 
37.638 

37.704 
37.354 
37.187 
37,363 

37. 143 



+ 3 

4-1 o 

- 5 

+ ö 
+ ö 

-|- 10 
l-.o 

+.. 
+., 

+ 7 

+ 9 
+ 8 
+ 8 
+ 10 

+ 7 

+ 8 

+ 11 
+ 9 



+ 
+ 

+ 
+ 
+ 



7 
5 

3 

6 

9 



+ 8 
+ 9 

+ >4 

-|- I 3 

+ «4 



£x- 
pans. 



.8 


3. 


.3 


1. 


.8 


3. 


.8 


3. 


.5 


3. 


. 1 

.8 


4. 

3. 


.3 


3. 


. 1 


3. 


.3 


3. 


.0 


3. 


.6 


3. 


.8 


3. 


.8 


3. 


.6 


3. 


. 1 


3. 


.6 


3. 


.8 
.5 


4. 

3 . 


.4 


3. 


.0 


3. 


.4 
5 


3 

3 . 
3 


.3 


3. 


.5 


a. 


.8 


•*. 


.3 
.9 


4. 

4. 



6 

9 

8 

m 
J 

3 



I 
5 

8 
3 

3 

o 

9 

5 

3 
o 

I 

4 

o 

9 
6 

I 
5 
5 

4 
I 

5 

4 

6 

7 
o 



Wind 



Wetter 



37.539 



+9.0^» 



SSW 

s 
s 

N 

s 

SSW 

sw 

SSW 
NW 




3 
ii 




1 


ü 



NNW 

NW 2 

NW j 

SO 1 

NW 2 

NW 

W 

NW 2 

N 1 

NNW 2 

NW 2 
N 2 

NW 2 
NW 
NNW 

N 

S 2 

NW 

NNW 2 

SSW 2 



S.FS. 

FS. 

tr. 

tr. 

tr. 

F.N. 



tr. 
S.FS. 

F.N. 
F. 
F 

FS. F. 
tr. 

.V. 
N. 

S 

tr. 

S. 

S. 

S.FS. 

tr. 



FS.F. 
S.FS. 
H.GH. 
FS.H. 



4 
3 
4 
4 





4 
3 

2 

1 

1 
3 



4 
4 
4 





3 
4 
4 



3.33 



1.0 



2.6 



Max. 



Min. 



Ombr. 



Anmerkungen. 








+ 6.3 


+ «. 


+ H.O 


+ a. 


+ 9.0 


+ 4. 


+ •>.. 


+ 5. 


+ 8.0 


+ 5. 


+ i3 


+ 6. 


+ '7.' 


+ 7. 


+ '7.ß 


+ 7. 


+ «8.4 


+ 8. 


+ 16.0 


+ *• 


+ «4.7 


+ 6. 


+ I3.8 


+ «. 


+ I3.6 


+ 5. 


+ «5.4 


+ 7. 


— 10.0 


+ «. 


+ I3.3 


+ 4. 


+ «7.7 


+ «. 


+ «7 4 


+ 8. 


+ 16.3 


+ 4. 


+ ■5.8 


+ 6. 


+ •..6 


+ 5. 


+ •<».«> 


+ '• 


+ 4.7 


+ 0. 


+ M.O 


+ 3. 


+ •4.5 


+ ö. 


f-'6.8 


+ 4. 


+ i5.o 


+ 5. 


+ ao.a 


+ 8. 


+ 9<.0 


+ 9. 


+ a«>.3 


-4-1 . 

■ 



"7 



• • • • 



o. 3o 



0.93 



Ab. schw. Rg. 

Abdr. 

Öfter schw. Rg. 

»i* Ab. 2 Nebens. 

Abds. Rg. 



0.43 

• • • 

o. 3o 



o. 3o 

0.55 

• • • . • 
6.64 



o. 1 5 



Abdr. 

Sir. SSf . Ak. ickw t(. 

6* ü. Xebeu. (reckU) 

.\b. schw. Rg. 

öflcr Khf . t(. I. Scbaefl. 



lUgs. 0Hor;6''Ab..'Ve^Bi 
öfter schw. Rg. 
(3fter schw. Rg. 
Ab. schw. Rg. 

öfler seht. lg. Q lof 

llgi.ichf.tf. 8^0li«r. 
ViniU. SchsM, im tf . 
Reif 
Reif 



C öof 

C Hof gr. u. kl. 

Ab. Sir. MI; WttL N 

5^AklS«b€SS.iUBtf. 



9.60 



130 




Meteorol 


ogisclie 


Beobachtungen. 












Mai 1866. 


S 

9 


6 Uhr Morgens 


2 Uhr Nachmittags 


Bar. 0*» 


Therm. 
R^aum 


Ex- 

pans. 


Wind 


Wetter 


^ Therm. 
B"- ^ 1 Reaum 


Ex- 

phDS. 


Wind 


Wetter 


1 


27.141 


+ 10" 3 


4.3 


W 


FS.H. 


3 


37 . 1 00 




+ 30.7 


tu 

4.5 


SO 


2 


FS. 


3 


a 


j 7 , 5 


+ to.6 


4.0 


SO 2 


S. 


4 


36.933 


+ •5.0 


4.8 


S 


2 


s. 


4 


3 


37.303 


+ 6.8 


3.0 


WNW 2 


S. 


4 


37.464 


4-13. 


3.0 


NW 


i 


FS.H. 


4 


4 


37.607 


+ 6.4 


3.3 


S 


N. 


3 


37. 565 


+ I 5 . 3 


4.5 


SO 


2 


H. 


2 


5 


37.537 


+ 9.8 


4.0 


S 







37.573 


+ •7.3 


4.1 


NW 


1 


FSH. 


3 


6 


37.83ü 


+ 5.4 


3.6 


NW 1 


F. 


1 


37.799 


4-10.6 


3.8 


N 


1 


FS.H. 


1 




37-7:9 


-f 5.4 


3.8 


N 







37.704 


+ «3.6 


3.1 


SO 





H. 


1 


8 


37 .Ö7Ö 


+ 6.5 


3.9 





H. 


3 


37.633 


+ i5.o 


3.4 


so 





FS.H. 


2 


9 


37.555 


+ 7.5 


3.1 


SW 


FN. 


3 


37.46g 


+ •8.4 


3.6 


NW 


1 


FS. 


2 


lO 


37.469 


+ I3.6 


3.8 


NW 1 


FS.F. 


3 


»7.478 


I-18 


3.3 


NW 


1 


FS.H. 


3 


1 1 


37 .600 


+ 8.3 


'9 


XW \ 


FS.F. 


2 


37.564 


+ i3.3 


3.0 


N 


1 


FSH. 


3 


1 'J 


'-«7.437 


+ 10.3 


3.9 


SW 


S. 


4 


37.39'J 


+ «7.<» 


3 *» 


so 


3 


U. 


3 


i3 


27. 390 


+ 6.3 


3.9 


WNW 2 


tr. 


k 


37.354 


+ "<'.9 


3.« 


N 


1 


FS.H. 


3 


■ 4 


37 . 456 


+ 7.4 


3.1 


WNW 2 


U. 


1 


-»7-494 


-h 1 i . 3 


3.1 


NW 


2 


FS.H. 


3 


■ 5 


37.610 


-t- 5.6 


1.6 


NW 2 


FS. 


1 


^7.594 


+-10. 5 


3.7 


NNW 


2 


FS.H. 


'6 


i6 


37.677 


4- 5.8 


3 5 


NNW 2 


S 


4 


37 . 691 


+ 8.: 


»4 


N 


2 


H.S. 


3 


»7 


37.735 


+ 4.6 


a.3 


N 2 


H. 


3 


37.68« 


4- 9. ' 


3.0 


N 


2 


FS.H. 


3 


i8 


37.683 


■f 5.4 


2.a 


NNW 2 


S.FS. 


3 


37.63; 


+ 8.9 


^•7 


NNW 


1 


U.S. 


3 


19 


i 7 . 7 « V 


1 ■ 

-f 4.8 


3.0 


NW 1 


FS.F. 


2 


37.7°: 


-f- 1 . 


3. \ 


NNW 


2 


fS.H. 


2 


QO 


37.711 


+ 4.8 


3.2 


NNW 2 


F. 


1 


37.69t' 


+ 96 


'.7 


N 


2 


FS.H. 


2 


-i 1 


•17.775 


4- 3.' 


a. I 


N 1 


S 


4 


37.793 


-\. 5.0 


».3 


NNW 


2 


tr. 


4 


23 


37.734 


+ ».5 


1.8 


NNW 1 


FS. 


2 


37.685 


+ «.4 


«9 


N 


2 


H.S. 


4 


23 


37.688 


+ a.8 


1 8 


N 1 


FS. 


2 


37 .600 


■h 7.0 


1 .6 


NO 


1 


H. 


3 

4 


34 


37 . 456 


+ >.4 


1.6 


S 


FS.F. 


3 


37.399 


-\-\a.i 


3.6 


S 


3 


S. 


4 


a5 


•i7.463 


+ 5.8 


3 4 


SSO 


FS.F. 


3 


37.453 


+ '3.4 


3.8 


SO 


2 


FS.H. 


3 


36 


37.336 


+ 7.8 


3.6 


SSO 2 


tr. 


4 


47.346 


4 7.5 


5.7 


SO 


1 


tr. 


4 


i; 


'7.448 


+ 7.5 


3.8 


SO 


S 


4 


37.453 


-1-10.3 


5 a 


OSO 


l 


FS.H. 


2 


38 


37 . 5o5 


-f-ll .» 


3.5 


WSW 


FS.F. 


3 


37.511 


+ '8.4 


5.1 


NO 





a.GH. 


3 


^9 


'i7.485 


+ 9.8 


4.3 


WSW 


F.N. 


4 


37.430 


+ '9.3 


i>.7 


s 





UGH. 


2 


3o 


37.381 


+ *3.o 


5.0 


SSO 


F. 


2 


37.378 


+ ao 3 


6.1 


so 





FS.H. 


3 


3i 


^7.404 


+ i3.a 


4.7 


S 


S.FS. 


3 


37.379 


+ aa. 1 


4.7 


s 


1 


F.FS. 


2 


M 


37.537 


+ 7*3« 


3.06 


0.9 




2.7 


37.510 


-|-i3.a6 


3.33 


1 


.4 




2.8 



Meteorologisohe Beobachtangen. 
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Mai 1866. 



10 Uhr Abends 



Bar. 0" 



Therm. 
Reaum. 



'4 

a 

'Ä 

'i 

•i 

J 
3 

'1 

» 

1 
4 

a 

3 
2 

a 

a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 

a 
a 
a 



<f 



09a 

I a I 
533 

497 

74l> 

775 
683 

407 
53a 



+ 8.5 
-[-la.o 

4- 8 S 



+ 8 

+ 9 
-\- 10 

+ '4 

-)- 1 a 



5o8 -(- ' o 
429 -f 7 
400 -|- 8 
59« -f- 7 
C5i 4- 8 



7*^7 
693 

698 

7.3 

774 

79Ö 
ßya 
53o 
4i5 
43tf 

418 

47« 
5a3 

377 
377 

40a 



37.536 



+ 6 

+ 6 

-f 5 

+ ö 

+ 4 

+ 4 

+ 3 

+ 3 

i- 7 

+ 8 

+ 6 

+ .3 

-j- I a 

+ •4 

+ ;5 
-f-16 



+ 9. '3 



Ex- 

pans. 



4.i 

3.3 
3.6 

4.7 
3.5 



3.1 

3.4 
3 5 

4.5 
3 6 

3.a 

4.» 
3.1 

3.8 

a.6 

a . I 
3.0 

3. I 

J.3 
«.a 

v4 

3.3 

3.5 
5.0 
5.1 

5.3 

4.4 
4.6 



Wind 



3.a6 



S 
NW 

S 

s 

NW 

N 



sw 

SSO 
NW 



2 
4 

1 







1 



SSW 1 
WNW 2 
NW 2 
NW 2 
NNW 2 

NNW 2 
N.NW 3 
N 

N 



N 

NW 

N 
S 

SO 
S 



1 
1 

1 
1 


2 

1 








so 

SSO 

WSW 

SSO 

S 2 

S 



1.1 



Wetter 



S. 

s. 

F. 
tr. 

FS.F. 
K.N 

FS.F. 
tr. 

FS. 
tr. 

FS. F. 
FS.F. . 
FS.F. 

tr. 

FS.F. 

F. 

FS.H. 

S. 

tr. 
FS.a. 

S. 
S.FS. 

tr. 

FS.F. 

FS. 

FS.F. 

FS.S. 

FS.F 



4 
4 

1 



2 
1 

3 
4 

2 
4 

2 
2 



4 
2 
2 

3 



4 
4 

4 



4 
1 
2 
2 
3 
3 



2.7 



Max. 



Min. 



4-2 I 

+ 



r 



4- 



+ 

+ 

4- 

+ 
+ 



+ 9 
+ 9 

4" I o 

4- 1 1 
4" I o 



T 



■f 

+ 7 
+ •• 
4-i3 



r 9 

+ «7 

4- «9 

4-30 

4-20.8 

4-33.4 



4- 10 

-}- 6 

+ 5 

+ Ö 

+ 5 

+ 4 
+ 4 

+ 7 

4- io 

+ 9 

+ 9 

+ 5 

4- 5 

+ 4 

+ 5 

+ 4 
+ 4 
+ 4 
+ 4 
+ » 



4- 
+ 
+ 4 

+ 6 



+ 9 
+ 8 

-f- ■ 3 



4 



9 
4 
4 

8 



Ombr. 



Anmerkangen. 



/••/ 



«4 



3o 



35 

. • 

44 



ao 



»4 



60 



a4 6; 



7-84^lrgs.lllebfis. 0H«r 
<g>-MgbK Ab.i?lebs.XcktRf 
VCrgs. Rg. 

iiitff.0ior,5'^ik. a:. 



N. 

7*lgt-0K€'^Ab. SNtbs 



VKt.0l»rii'tlf<. seht. Rg 
V. öHer Rg. Ab Str. SO 
Abdr. 
Mrgs. Rg. 



9 ''Ab. schw. Rg. 
•flerRg. i.l2l.AbJr. C^tt 



lifeer Bchw. Rg, 

üchnitUgi SchiM B. Igl 

!leif u. Eis 

Riif a. Eii; ib. irhff. R| 

Abdr. 

:^. Rg. 

>KS-0B*f5Ab.€of.?(O.Rgbg 
(SAAbG6f.SW-0;RgRgbg.B. 
i ^'8bbg 6^ Kebflfls.(]i<.kB) 

^'ormitlgs. 0flor; \bJr. 
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Meteorol 


ogisch 


e 


Beobachtungen 














Juni 1866. 







a 

B 


6 Uhr Morgens 




2 Uhr Nachmittag 


« 


Bar. 0* 


Therm. 
R^aum. 


Ex- 

pans. 


Wind 


Wetter 


Bar. 0" 


Therm. 
Reaum. 


£z- 

pans. 


Wind 


Wetter | 


u 





•ii 










it 





tri 










1 


^7.434 


+•4.« 


4.9 


S 


1 


F. 


2 


37.463 


+ «1.3 


5. 


S 


3 


FS.H. 


3 


a 


37.55g 


+ i5.o 


4.8 


S 


i 


F 


1 


37.551 


4-«i .0 


3.0 


S 


2 







3 


«7.585 


+ •4-4 


5.1 


S 










«7.555 


-f-aa.a 


4.9 


s 


1 


LI. 


2 


4 


^7.598 


+ 16.8 


5.7 


SO 


1 


FS. 


1 


'7.544 


+ «1.8 


5.3 


SSO 





H.G». 


2 


5 


37. 58a 


+ i5,« 


5.1 


NW 


3 







37.568 


+ »0.7 


5.4 


WNW 


2 


F.Gd 


2 


6 


•27.593 


--i5.6 


5.4 


NW 


i 


FS.F. 


i 


37.536 


+ ^«.7 


5.4 


NW 





H.au. 


3 


J 


37. 63a 


--I3.5 


4.7 


WNW 


2 


S.H. 


3 


47.633 


+ i5.« 


5.a 


WNW 


3 


SFS. 


3 


8 


37,731 


-|-'3.6 


5.4 


NW 


1 


S.FS. 


3 


37 , 73 1 


+ •8.3 


6.0 


NW 


2 


S.FS. 


3 


9 


«7.788 


+ «4.» 


4.9 


NNW 





FS. 


3 


«7.757 


+ »9.6 


4.7 


N 


1 


U. 


3 


lO 


37.783 


+ •4.4 


4.5 


N 










«7.733 


+ ao.7 


5.. 


N 


1 


a 


2 


1 1 


37.663 


+ •5.0 


4.8 


N 





F. 


2 


37 . 593 


+««.3 


5.1 


N 





FS.H. 


2 


17 


37.53a 


+ 19.0 


5.8 


NW 





HF. 


2 


37.448 


+ ^4.3 


5.5 


WNW 


1 


FSH. 


3 


i3 


^7.407 


--«7.4 


Ü.o 


S 





F. 


2 


37.353 


+ «5.3 


6.2 


NW 


1 


H. 


1 


«4 


37.53« 


--•7.0 


5.7 


NW 


1 


FS.F. 


1 


3 7 .'5 3 4 


+ «9.7 


5.6 


NW 


1 


H.S. 


3 


i5 


37.553 


+ 13.6 


5.8 


NW 


1 


H.GH. 


4 


«7.546 


+ 16.5 


5.0 


NNW 





H.S. 


4 


iG 


■*7.49o 


+ H.6 


4.6 


WNW 


1 


FS.F. 


1 


«7.383 


+ t8.4 


4.4 


NW 


1 


OH 


2 


«: 


37.381 


+ I5.4 


5.0 


WNW 





FS.H. 


3 


«7 .064 


+23.7 


4.3 


s 


3 


FS.H. 


3 


i8 


37.481 


+ 9-7 


3.1 


NW 


2 







«7.543 


+ «4.3 


3.1 


NW 


1 


F^.H. 


3 


»9 


37.633 


+ 10.4 


5.9 


WNW 


1 


F. 


1 


37.571 


+ «9.3 


4.4 


S 





F. 


2 


ac 


37 .630 


+ ...^ 


4.6 


S 


1 


FS.F. 


3 


37.701 


+ «9.» 


5.0 


NW 


1 


S. 


4 


31 


37. 730 


+ I3.6 


4.8 


N 










37.638 


+ '8.4 


3.1 


N 


1 


H. 


1 


'ja 


37.640 


+ .3.a 


4.5 


NO 










«7.597 


+ «0. 


4.3 


N 


1 


F. 


1 


a3 


37.634 


+ I3.8 


ä. 1 


N 





P. 


1 


37.631 


+ «1.3 


5.0 


NW 


1 


HS. 


3 


a4 


•^7.674 


+ •5.6 


4.9 


NW 


2 


FS. 


2 


37.638 


+ "6.6 


4.7 


NW 





HS. 


4 


aS 


37.60a 


+ •3.6 


5.4 


NW 





S.FS. 


4 


«7.558 


+ «9.3 


5.9 


N 





FS.H. 


3 


a(» 


37 58i 


+ .4 » 


5.7 


OSO 





S.FS. 


4 


37 .570 


-|-ao . 


5.9 


SSO 





FSH. 


3 


»7 


37.593 


+ •4.« 


5.4 


NW 





S.FS. 


4 


37.563 


+ ««.8 


4.7 


so 


2 


F.FS. 


2 


a8 


37.609 


+ •7.4 


6.0 


WNW 


1 


FS.F. 


2 


«7 .639 


+ »9.» 


6.6 


SSW 





S.FS. 


3 


^9 


37.637 


+ •4.6 


6.0 


s 





FS.F. 


2 


37.553 


+ 22.9 


6.8 


s 


2 


H. 


1 


3o 


37. 5o9 


+ •«.0 


5.3 


WNW 2 


F 


1 


«7.465 


+ ^3.4 


6.4 


w 





HS. 


4 


}i 


37.588 


+ »4.90 


5. 10 


0.8 


1 


.4 


«7.553 


+30.37 


5.07 


1 


.0 


1 
i 


2.5 



Meteorologisch« Beobachtungen. 



1S3 



Juni 1866. 



10 Uhr Abends 



Bar. 0' 



Therm. 
R^aum. 



it 



'7 
^7 
•-^7 
^7 
^7 

•^7 
»7 
^7 
»7 
»7 

^7 

•*7 
•^7 
^7 

^7 

*7 
^7 
> 
•^7 
^7 

a-; 

^7 
^7 

^7 
»7 

»7 
'-*7 



5oi 
56a 

584 
540 
600 

60p 
678 
766 

779 
700 

559 

4«9 
433 

5^4 

543 

347 

378 

589 
601 



711 



613 
601 
670 
618 
56 1 

608 
5G3 
636 

489 
399 



27.573 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 



f 

+ 

+ 
4- 

+ 

+ 

+ 



7.0 
6.5 

7.8 

7.9 
6.6 

45 
5.0 
5.8 
5.6 

6.4 

8.6 
9.6 
7.Ö 
4.3 

5.0 

1.3 
4.6 
3.7 

5.3 
6.3 
5.0 
4.6 

4.7 

«: 3 



Ex- 

pani^ 



Wind 



Wetter 



3 . 
8.0 
6.0 
-j-ao . a 

+ •6 4 



tu 
4.7 
4.9 

5.1 

5.4 
5.3 

5.1 
5.6 
5. I 
4.6 

5. I 

4.9 

6. I 

5 6 
5.6 

4.7 

4.^ 
3.9 

4.4 
4 6 

i.8 
5.0 

5.5 

5.8 

5.6 

5.5 
5.6 
6.3 

5.9 



S 

S 

NNO 

s 

NW 




1 



NW 

NW 

NNW 

N 

N 



3 
1 
1 





WNW 2 

W 

NW 3 

NW 2 

NW 

NW 
WNW 3 
NNW 

S 

WNW 1 

NO 
NO 
WNW 
NW 
OSO Ü 



W 

s 
s. 

NW 

w 



1 



2 



Max. 



Min. 



FS.F. 

SH. 

F 
FS.F. 

SH. 

tr, 

S.F. 



FS.F. 

F. 

H.OH. 

tr. 

S. 

FS.F. 

tr. 



FS.F. 
S.FS. 
FS. 
S.FS. 

S. 

FS.H. 
F. 
U.GH. 

F. 



2 

3 
1 



3 
4 
3 

1 

2 
1 
2 

4 



2 
4 

2 



2 
4 
3 



4 

3 
1 
4 

1 



+ aa.7 
4-aa.4 
-|-a3 6 
-f-a3.a 

-j-ai.5 

-l-aa.5 
-I-17.3 

4-i8.: 

4-ao 7 
+ ai.6 

-|-a3 . o 
-i-a6 5 

+ 36.7 
+ i3.i 

-+-17.3 

-I-I9.8 

-|-a3.5 

+ •5.7 
-t-ao.6 

+ «9.4 

--19.*» 
-[-•a I . 4 
--aa.o 

-f-ao.a 

+ •9 8 

+ ai.5 
+ a3.6 

+ 01 .7 

+ »4.8 



+ 
+ 



+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 



+ «5.75 



5.18 



0.7 



2.2 



^4 



• y 



+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
4- 
+ 



4 



Ombr. 



Anmerknngen. 



6^* Ab. schw.Reg 
Nachts sckw. Rg. 



»// 



i."69 



5.74 
1.40 



I .07 



0.6a 



0.86 



• • • . . 



1 .76 



Wttl. N. o. S. 

öfter Rff. Str. W-N.W8/k A^ 
6«w. IC. R| 

Öfter Rg. Abdr. 
6AAb.2horNebein. 



Abdr. 

WUI. NWS Str. WSW. 

2k Ab.G«w. W-SO ; 9* W-S 
lOANW'ORff. WtU.all. Rieht 

öfters Rg. 
Abdr. 

Mlltff«. Str. S. 4 > Str.n. Gew 
WKW. Rf 

7-7}AAb.3:i«ri.rtrt.llebf. 
Abds. Hof 
schw. Rg. 

N. 

t'^Ab.(ff.S0«fl.llg.7i*l|b| 
l^ Ab. Gew. 10.$ iflcr 1%. 
l{iidif.lg3'^Ab€f.W.Ab('» 

g^Ab.Gew iWltl.SW-WNWBc 
6^ Ab. 2 hör. Nebens. 

4^ltU.Gef.MM-W^U-S^^ 
Wttl. NW. Gew. N. 

2^ Ab. Gew. W. Rg. 



3.i4 
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i 




Meteorok 


igische 


B 


eobacht 


n g e n. 










JuU 1866. 


— 


B 

2 


6 Uhr Morgens 


2 Uhr Nachmittags 


Bar. 0® 


Therm. 
R^auui. 


lii- 
paus. 


Wind 


Wetter 


Bar. 0* 


Therm. 
Bcaum. 


pans. 


Wind 


Wetter 




«4 





III 








u 


• 


Hl 








1 


^7.379 


+ •6.» 


6.» 


WKW 1 


FS. 


2 


27.304 


+ 21.2 


6.0 


NW 2 


FS.H. 


3 


1 


27.318 


f 16.3 


5.4 


W 1 


S 


4 


37 337 


+ •7.3 


6.0 


W 


S. 


4 


3 


'>7.«S9 


+ .5.. 


5.8 


S. 1 


FS.F. 


2 


27.366 


+ •3.1 


3.9 


XW 1 


S. 


4 


4 


•17. 390 


+ 10. a 


4.3 


SW 


S.FS. 


4 


27.371 


+ I3.6 


4.5 


NW 1 


FS.H. 


3 


5 


•^7.46« 


+ •4.» 


5.4 


WNW 


S.FS. 


4 


27.381 


+ 20.3 


5.7 


S 1 


F.FS. 


3 


6 


^7.394 


f'4.5 


5.. 


NW 1 


F3. 


3 


37.457 


+ «9.4 


5.0 


WNW 1 


FS. 


3 


^ 
y 


37 .540 


+ ia,6 


Sa 


NW 1 


S 


4 


27 . 5o2 


+ •7.5 


5 4 


NO 1 


a.s. 


3 


8 


^7 . 706 


+ ...8 


4.5 


NW 1 


FS. 


2 


27.707 


+ «5.7 


3.1 


XW 2 


H. 


3 


9 


'^7.77' 


-hl. .8 


3.8 


NW 1 


FS.H. 


3 


37.74« 


+ i5.6 


43 


WNW 3 


H.GH. 


3 


ID 


«7.738 


+ .3., 


5.3 


XW i 


S 


4 


37.737 


+ •5.4 


6.1 


NW 1 


s. 


4 


I 1 


37 . 706 


+ "4.> 


5.8 


NW 1 


FS.H. 


3 


37.777 


+ •7.3 


5.0 


N 2 


a. 


3 


l'i 


'7.79G 


+ ■3.4 


4.3 


NNW 


FS.F. 


2 


37.747 


+ 18.8 


4.4 


NNW 2 


H. 


3 


iB 


27.721 


+ 16. » 


5.4 


NW 


FS.F. 


2 


27.685 


-j-22 2 


45 


N 2 


FS.H. 


3 


i4 


•47.722 


+ -7.5 


5.6 


SW 1 







27.680 


+ 23.5 


5.6 


XW 1 







i5 


27.675 


+ .8.. 


6.4 


NW 1 


F. 


1 


27 .625 


+ 20.4 


6.4 


NW 2 


HS. 


4 


i6 


27.582 


+ 18.3 


6.8 


WNW 1 


FS. 


i 


27,525 


+ 23.3 


6.5 


NW 1 


rs 


3 


«7 


1.7 . 53o 


+ 16.6 


5.1 


NW 


FS. 


V 


37.489 


+ 22.2 


6.4 


NW 1 


H.GH. 


3 


i8 


37.47?' 


-j-16.6 


«.5 


NW 


FS.F. 


2 


27.^57 


-[-a4 • *> 


5.5 


NW i 


a.GH. 


3 


«9 


•17.374 


+ •6.8 


6.4 


WNW 


FS. 


3 


27.239 


+ 23.8 


5.8 


SO 1 


GH. 


2 


ÜO 


2 7 . 3 •j 


+ I3.6 


5.1 


NW 


S. 


4 


27.373 


+ •5.7 


4.4 


NW 2 


H.S. 


4 


a 1 


27.486 


+ 0.3 


3.8 


NW 3 


S.FS. 


4 


27.492 


+ •5.7 


4.4 


NW 3 


FS.H. 


3 


aa 


27.515 


+ ...8 


4.3 


NW 2 


FS.F. 


4 


27.536 


+ i5.5 


3.8 


XW 3 


F.FS. • 


3 


•i3 


27.476 


+ i3.3 


4.6 


WNW 1 


FS.F. 


3 


37.399 


+ •8.9 


4.4 


NW 2 


H.GH. 


3 


'4 


27.451 


+ ...6 


4.« 


N {) 


FS. F. 


4 


27 . 406 


+ •7.4 


3.6 


NNW 2 


FS.H. 


% 


a5 


»7.44» 


+ •3.6 


4.7 


NW 1 


F. 


1 


27.458 


+ «4.7 


5.0 


NW I 


H.S. 


3 


a6 


27 .5o2 


+ H.0 


4.5 


NW 1 


S. 


4 


27.511 


+ «6.8 


3.9 


XW 2 


H.S. 


3 


*7 


37.499 


+ 11.» 


3.8 


NNW 2 


FS. 


3 


27.441 


-I-16.8 


4.3 


NW 1 


H.S. 


3 


38 


27.373 


+ •«.9 


4.5 


NW 


F.FS. 


3 


27.354 


+ i5.3 


5.1 


W 1 


FFS. 


4 


«9 


27 285 


+ 11. 6 


4.9 


NW 


S. 


4 


37 '99 


+ i5.6 


6.. 


SSO 


H.S. 


3 


3o 


27.214 


+ I3.6 


4.6 


NW 2 


FS.H. 


3 


27 . 280 


+ i5.5 


4.3 


NW 2 


FS.H. 


3 


3i 


a;.453 


+ H.5 


4.6 


NW 1 


FS. 

• 


1 


27.373 


+ 18.3 


4.5 


SO 


FS.H. 


3 


M 


27 . 5oo 


+'3.99 


5.06 


0.8 


2 


.8 


37.479 


+ •8.3* 


4.95 


1.5 


3 


.1 



Met«orol ogisclie Beobachtungeo. 
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Juli 1866. 



10 Uhr Abends 



Bar. ü* 



•j 7 . 3 1 3 
37.333 
'27.418 
27.4*8 
•27.376 

37.457 
37.634 
37 . 780 
27.716 
27 785 



^1 

'7 

•^7 



n 



^7 
•^7 



>7 

•j- 

* 

'^7 

^7 
27 

^7 
^7 
•''7 
»7 
•^7 
»7 



776 
73a 
685 

677 
üa3 

5'i5 
567 
418 
a47 
446 

455 
519 

43a 
47» 

5ii 
4.4 
329 
196 

4 1 o 

3i8 



Therm. 
Rianm. 



Ex- 
pans. 



+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 



+ 
+ 
4- 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
-I- 



+ 

+ 
+ 

+ 



'7.498 



.1 

ö.o 

0.4 

6,3 
5.1 

5.6 
1.6 
1.5 
3..I 
3.9 

i.C 

6.a 
8.6 

9.8 
8-3 

7.8 
8-<i 
6 o 

4.6 
a 'o 

V6 
3.a 

3.4 
4 o 

3.a 

•».8 
»9 



a 
3 

a 

4.3 



5.7 
5.7 
4.> 
5.4 

^.7 

5.Q 

4.8 

3.7 
4.8 
5.5 

4.5 
5.6 
5.6 

6.1 

Ö.9 

0,7 

«.7 

59 
5.6 

4.« 
4.« 

4.^ 
4.7 

4-4 

3.8 

4.3 

4.7 

4.9 

4.« 
5.2 



-(-i4.5ü 



Wind 



2 





NW 
W 

\V 
WNW 
WNW 2 



NW 

NW 
NW 
NW 
NW 






2 



NNW 
NNW 
WNW 
NW ( 
NW 

WNW 

W 

N 1 

NW 

WNW 3 



NW 
NW 

N 
W 
NW 



2 






NNW 2 

NW 



NW 
NW 
NW 
NW 




3 
2 
1 



Wetter 



FS. 

tr. 

tr. 

S.FS. 

11.GH 



tr. 

tr. 
FS.F 



FS.F 
F. 



FS.F. 
FS.H. 
S.FS 

FS.F. 

FS.F. 



FS.F. 
FS.H. 

S.FS. 

FS. 

FS.H. 

F&.H, 

F. 

tr. 



5 06 



0.8 



? 
4 
4 
4 
4 


4 


4 




3 
1 




2 
3 
4 



2 



2 



4 
3 
4 
3 
1 
4 



Max. 



-|-aa 

+ »7 
-f-ao 

-j-a I 

-f-«9 

+ «9 

+ »7 
+ 16 

+ «7 

-f 18 

-|-ao 
-f-a3 
-}-a5 
-f a5 

-f-a4 

4-^4 
+ a5 

+ a4 

-j-16 



+ 



+ 

+ 



5 

4 

6 

n 
/ 

8 
5 

4 

6 

6 

9 
o 

■j 



ItiD. 



+ 

H- 
+ 

+ 

+ 
■+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
4- 



+ 



+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



2.3 



— 9 



Ombr. 



nt 



o. 40 
■.45 



0.20 



4 So 

o. So 



S.80 



.So 



• • • 



0.86 

o . 10 
o. i3 

I 1.74 
5.80 



0.34 



0.35 



■..'.. 



a.85 



i3. 10 



A nmerkuDgen. 



MgK. schw. Rg. 

$tLY.I(.iUr tradier tgbg. 
Mttfis.schwRg. Abdr 
G^AkNeiuVttLMril^GffYtg 



öfter Rg. 
Abds. Rg. Regbg. 
7^ Mgs. schw. Rg. 
l4u.4*Ab.Gu8srg. 

Mttgs. Gussrg. 



U«Ah.SlrNW 2-4äGw NW 
NNW-ORg.Rgb WUI.WNW 

B^Ab. scbw.Rp. 

6A Ab. G«w. S0.7AKN0 Rg- 

Wtil. «W. 

S-5AAb. Gcw SW-NÜGuBs- 

reg<>a Hgl. Abdr. 

S^Ab. Gew. WXW-WO Gus« 

rrR«a Str. WNW. 

öfter schw. Rg. 

•rtertt.eAAk. SracbeRgb;. 
öfter, schw. Rg. 
Abdr. 

N.8*Ab.schw.Rg. 
i4^D.5AAb.Gef.0i.SY.I{. 

Mgs. schw. Rg. 

CHof. 

öfter, schw. Rg. N. 

R.S-i^AbGeff. Y-ONO.R« 

schw. Rg. Str. N.W 

Nachts Rg. 



49.6^ 



15« 


• 
1 




Meteorolo 


gische 


B 


eobacht 


ungen. 










August 1806. 


» 


1 Datum 


6 Uhr Morgens 


r 


2 Uhr Nachmittags 1 


Bar. 0® 


Therm. 
Reaum. 


Lz- 
pans. 


Wind 


Wette 


Bar. 0° 


Therm. 
Reaum. 


Ex- 

PSB(. 


Wind 


Wetter 


// 





II* 








t 


• 


/»' 








I 


27.3ai 


+ 9.5 


4.2 


WNW 2 


tr. 


4 


37 . 400 


+ '5.o 


4« 


WNW 3 


US. 


3 


TL 


»7.550 


+ 11. 6 


4.0 


NW 2 


F. 


1 


27.492 


+ '6.: 


4-1 


N. 1 


U. 


2 


3 


37.356 


+ 11.6 


4.« 


W 1 


FS. 


3 


27.383 


-16,6 


5.4 


NW 1 


S.FS. 


4 


4 


«7.464 


+ i3.o 


4.6 


NW 3 


FS. 


3 


37 . 403 


+ ao.o 


5.1 


N 2 


FS.H. 


u 

V 


5 


•^7.434 


+ "2.0 


4.3 


NW 1 


tr. 

• 


4 


27.399 


+ I3.8 


4.3 


SSW 1 


S. 


4 


6 


^7.4^3 


-f-II.O 


4.3 


WNW 


tr. 


4 


27.480 


+ >4.3 


4.a 


WNW 1 


FS.H. 


3 


7 


27.596 


+ 8.4 


3.7 


WNW 


F. 


2 


27.494 


+ •8.7 


5.0 


S 1 


F. 


1 


8 


27.539 


+ 10.6 


4.4 


SSO ü 


^ 





3*7 . 5 


+ '9.5 


S.6 


SO 


S.FS. 


2 


9 


»7 .4<>o 


+ «2.9 


5.4 


NW 


F. 


2 


37 365 


+ •4.» 


54 


NW 2 


S. 


4 


lO 


37.396 


+ 10.4 


4.5 


SW 


FS.F. 


4 


27.427 


+ •6.3 


S.8 


SW 


S. 


4 


1 1 


27,345 


+ 11.8 


4.9 


NW 2 


S.H. 


4 


27.459 


+ i3.o 


3.9 


WNW 2 


tr. 


4 


la 


27.548 


+ 9.4 


3.7 


NNW 2 


S. 


4 


37, 530 


+ «3.-. 


3.6 


NNW 2 


FS.H. 


'i 


i3 


27.371 


+ 9.7 


4.« 


WNW 


FSF. 


4 


37.317 


+ •3.9 


4.0 


SO 1 


FS.H. 


2 


«4 


27.375 


+ 10.6 


4.3 


NW lO 


FS. 


3 


27.413 


+ •«.8 


3.0 


NW 2 


HS. 


4 


i5 


27.416 


+ 8.8 


3.9 


W ü 


FS. 


3 


37.420 


+ •7.4 


4.8 


S (( 


FS. 


4 


i6 


27.537 


-1-13.3 


4.7 


WNW 2 


FS. 


3 


27.489 


+ '6.8 


4 9 


NW 1 


FS.H. 


3 


»7 


27.408 


+ 9.8 


4.3 


WNW 1 


FS. 


2 


27.391 


+ ^;.4 


5.0 


WNW 2 


S.FS. 


4 


iS 


27.538 


+ 12.3 


4.7 


NW 


FS. 


2 


37.560 


+ '6.9 


4.i 


NW 1 


QH. 


2 


»9 


37.63; 


+ 9.6 


3.6 


W 


FS. 


2 


27 .573 


+ •7.4 


5.0 


SSO 1 


FS.H. 


3 


IQ 


27.494 


+ i3.6 


5.6 


SO 


FS.F. 


3 


27.427 


+ ao.o 


6.0 





FS.H. 


3 


11 


27.360 


+ '4.5 


5.4 


NW 2 


FS. 


3 


37.371 


+ '7.9 


5.7 


NW 1 


HS. 


2 


•l'i 


27.435 


+ I3.6 


5.4 


NW 


S.FS. 


4 


27.460 


+ '8.8 


6.0 


NNW 1 


HS. 


3 


33 


27.591 


+ 13.6 


5.1 


NW 1 


FS. 


2 


27 .609 


— 18.0 


4.3 


NW . 1 


FH. 


2 


•i4 


27.054 


+ t4.o 


4.7 


WNW 







37.607 


+ '9.0 


5.0 


N 1 


H. 


1 


a5 


37.63; 


+ 13.6 


4.9 


N 


FS. 


1 


27.633 


+ '9.3 


5.0 


N 1 


H. 


2 


•i6 


37.731 


+ 11.8 


4.8 


WSW 







27.74» 


+ '9.9 


5.0 


N 


H. 


2 


•^7 


27.744 


-j-ii .0 


4.6 


N 







37 .65o 


+ ".8 


4.8 


SO 2 


H. 


1 


a8 


37.536 


+ i3.6 


5.0 


S 1 


FS.F. 


2 


27.433 


+ >'.> 


5.3 


S. 3 


FS. 


3 


»9 


37.386 


+ 16.6 


4.4 


S 2 


FS. 


3 


37.336 


+ '7.0 


4.6 


WNW 2 


FS.F. 


3 


3o 


27 . 430 


+ 11.3 


4.3 


WNW 1 


FS. 


3 


27.448 


+ '7.» 


5.« 


SSO 1 


FS.H. 


3 


3i 


37.685 


+ 11.3 


4.2 


WNW 1 


F. 


1 


37.673 


+ '«.4 


4.8 


S 1 


FS.F. 


3 


M 


27.49» 


+ 11.66 


4.53 


1.1 


2 


.6 


27.479 


+ 17.13 


4.8'» 

> 


1.2 

1 




2.8 



Met«oroIagi»che Beobachtnngen. 
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August 1866. 



10 Uhr Abends 



Bar. 0* 



Therm. 
Beaum. 



M 



117. 5o6 
u7.4oa 

•*7.4'>2 

^7.4»« 
37.411 

^7 579 
«7.4^8 

17.468 
«7,4i6 

27. 590 



+ 



+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



^7 

^7 
'7 
•'7 
»7 

'7 

«7 

'7 
^7 

»7 

^7 
^7 
^7 

»7 
^7 

«7 

/ 

^7 

«: 

»7 
•^7 



559 

459 
343 

438 
477 

444 

45a 
627 
5o8 
368 

4o5 
553 
653 
630 
685 

760 
58i 
355 
4o5 
559 
67 I 



+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 



+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 



IQ. 6 


3. 


iJ.a 


4. 


i3.8 


4. 


• 4.5 


5. 


II. 1 


4. 


10.8 


3. 


• 3.6 


4. 


iS.a 


5. 


ia.3 


4. 


■ 1.8 


4. 


10.5 


3. 


10.4 


3, 


11.3 


4. 


10.8 


4. 


la.j 


4. 


ia.5 


t 

4- 


■4.» 


5. 


i3.6 


4. 


i3.6 


5. 


• 4.6 


5. 


>4.4 


5. 


i3,6 


5. 


,4 7 


5. 


i5.a 


4. 


i5.a 


5. 


i5.3 


5. 


.6.4 


5. 


16.6 


5. 


1 • .a 


4. 


.a.4 


4. 


i3.6 


5. 



^7.49; 



+ i3.3i5 



Ex- 

pans, 



tti 



7 
6 



7 
8 

5 

4 
9 

6 

8 

4 

3 



9 
6 

I 

6 

9 

7 

4 
4 

7 

o 

o 
o 
3 

a 
a 
I 



Wind 



Wetter 



WNW 3 
SO 1 
WNW 3 
NW 
WSW 



NW 

S 

WSW 
WNW 1 

S 

NNW 2 

NW 
SO 
WNW 
WNW 1 

WNW 
SSO 
NW 
SO 
W 1 



NW 
NW 
NW 
N 

WSW 





1 



N 

S 

S 2 

WNW 1 

N 1 

S 



4.80 



6 



FS .F. 

FS.F. 

tr. 

tr. 



F. 

tr- 

tr. 
FS.F. 

S.FS. 

F. 

FS.F 



tr. 

FS.F, 
FS.F. 
S. 

tr. 

FS. 

FS. 



FS.F. 

FS. 

tr. 

S.FS. 

F. 



2 

2 
4 





1 




4 

2 
4 

1 




4 
2 
2 



4 
2 
2 





1 
2 
4 
4 
1 



2.0 



Max. 



+ 

4- 
+ 



+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 



+ 
+ 
+ 
+ 

+ 



+ 

-|-ao 
-|-ao 



7 

7 
I 

5 

5 
o 

o 
8 
6 

3 

4 

<l 
3 

8 

8 
8 

7 
8 
a I 



8 

9 
9 



-f-ai 
-}-ai 
+ aa 
+ a I 

+ "7 
+ '9 



Min. 



.3 


+ 9. 


.4 


-|- 10 . 


.7 


+". 


.4 


+ ". 


.0 


+'«. 


.a 


+ 7. 


.0 


+ 9. 


.6 


--I0. 


.3 


+ 9. 


.9 


+ •<•• 


.5 


+ 9. 


.6 


+ 8. 


.9 


+ 9. 


.0 


+ 8. 


.3 


-- 9. 


.0 


-- 9. 


.3 


-- 1 0, 


.8 


+ 8. 


.3 


-f- 10. 


.4 


+ '3. 


.4 


+ •3. 


. a 


+ ia. 


.3 


+ 'a. 


.a 


+ ••. 


. 1 


+ >'• 


."i 


+ ««. 


.8 


+ ««. 


.3 


+ •3. 


.0 


+ '«». 




+ •'. 


.7 


+ •0. 



4 
3 

9 

o 

a 

a 
o 
I 
6 

4 

o 

a 
o 
a 
o 
3 



Ombr. 



ff 
0.80 



0.80 
6.00 

o. 19 



a.5o 
ia.40 



0.36 

• • . • • 
o 3o 

• • . • • 



.••••• 



9.00 



a .5o 



a, 10 



a.85 
o « 56 



Anmerkungen. 



Mgs. Rg. 

0HofMttgg.8chw.Rg 
Mgs. u. Nachts Rg. 
Rg.7*Ab.Rgbg. 

Öfter schv. Rg. 
N. 

N. 

lA.Httfs.Gew. 8W-0. Rg 
2. Abdr u.lfkch. Rgbg- 

N.«*Ab.tf. Nebwi.B|fc. 

Mg8.sehwRg.Str.NW 
xMgg. schw. Rg. 
Mgs. schw. Rg. 
Öfter, schw. Rg. 
N. Ab. schw. Rg. 

Mttgs. schw. Rg. 
Ab. schw. Rg. 

0l«riVebeBi. AMr. lehf .Ig 

Abdr. WtlL W-8. lOA Gew 
W-SSOiio»trg 

Abds.<S)HofNcht8Rg 
2^Ab.6as8rg.GewS0 

N. 

2AAb.G«w. 0.5AG«w.S0;Rg 

Rgbg 



Nachts Rg. 

MtU. rr^Hoßl|2nN«b^Dt.6^ 
*^ Gw.WNWSlr.Rf. 



40. 36 



138 



Meteorologische Beobachtungen. 



September 1866. 








s 
5 


6 Uhr Morgens 


2 Uhr Nachmittag 


8 




Bar. 0" 


Therm. 
R6auDi. 


Ex- 

pans. 


Wind 


Wetter 


Bar. 0* 


Therm. 
Reanm. 


Ex- 

pans. 


Wind 


Wetter 


/» 





ttt 








t* 


w 


ttf 










1 


:»7.667 


+ «0.4 


4-5 


S 





F. 1 


27.582 


+ '9.5 


5.3 


SO 


1 


FS.F. 


3 


a 


•J7.563 


+ 12.0 


4.8 


NW 


2 


FS. 2 


27 .460 


+ 18.0 


5 . 


so 





S.FS. 


3 


3 


iy.aai 


+ 12.6 


5.7 


S 





S. 4 


47.386 


--iS.a 


3.7 


WNW 


2 


H.S. 


4 


4 


>7.63i 


+ «0.» 


3.5 


NW 


2 


S.FS 4 


27.63ü 


+ •4.7 


3.4 


NW 


2 


FS.H. 


3 


5 


-»7.594 


+ 10.2 


4.0 


W 





FS. 3 


17.565 


--19.0 


5.2 


SW 





FS.H. 


1 


ö 


^7.55o 


+ 1 1 .0 


4.8 


s 





F. 2 


27.553 


+ •9.0 


6.2 


SO 


1 


F. 


1 




27.516 


+ 12 2 


5.2 . 


so 





F. 2 


»7 579 


— ao 8 


6.4 


NW 





S.FS. 


1 


8 


27 , 5oa 


+ 12.8 


5.5 


so 





F 2 


•*7.439 


+ ai .0 


6.2 


SSO 


2 


F, 


1 


D 


^7.476 


+ .4.6 


5.0 


NW 


2 


FS 3 


27.413 


+ •9.3 


5.4 


NW 





FS.H. 


3 


IG 


37.367 


+ ii.8 


4.7 


NW 


2 


S. 4 


27.380 


+ .4.3 

4 


5.2 


WNW 


S. 


4 


1 1 


'7.464 


+ i3.o 


5.5 


NW 





tr. 4 


27.465 


+ «6.7 


5.4 


NW 


1 


FSH. 


2 


1 3 


•':.4S4 


+ i3.o 


4.9 


NW 


1 


tr. 4 


27.520 


+ 9.3 


4.5 


NW 


I 


S. 


4 


i3 


»7.^:6 


+ .0.5 


4.0 


NW 


1 


FS.H. 3 


47549 


+ «4.7 


3.9 


NW 


1 


H. 


3 


«4 


•47.584 


+ 8.4 


3.9 


NW 








27.516 


+ «7.5 


4.8 


S 


1 


F. 


1 


i5 


i7.5iü 


+ 10.0 


4.6 


SO 





FS.N. 3 


»7.49» 


+ 18.8 


6.2 


SO 


1 


H. 


1 


i6 


^7.477 


+ 12 6 


4.7 


NW 


1 


FS. 2 


27 . 520 


+ I5.I 


4.7 


NW 


2 


S.FS. 


4 


«: 


47.43a 


+ 8.4 


4.0 


WNW 








27.421 


+ 16.0 


4.8 


NW 


1 


FS.H. 


2 


i8 


'47.563 


+ 9.6 


4.1 


NW 


1 


tr. 4 


27.582 


+ »0.9 


4.2 


NW 


1 


S. 


4 


«9 


27.670 


+ 9.» 


3 9 


NW 


1 


tr. 4 


27.699 


+ 10.5 


4 .0 


NW 


2 


S. 


4 


IG 


27.703 


+ 10.2 


3.9 


NW 





S.FS. 4 


27.654 


+ «3.9 


4.» 


NNW 


J 


F. FS. 


2 


a 1 


^7.599 


+ lo.a 


J|.0 


NW 








27.520 


+ 170 


4.4 


NW 


1 


F. 


1 


'i3 


•47.5o3 


+ 12.7 


4.7 


W 





FS.. 3 


27.421 


+ 17.9 


5.1 


S 


2 


FS.F. 


3 


a3 


27.4«6 


+ «o.9 


4.7 


SO 





FS.F. 2 


27.4.3 


+ 20.0 


5.5 


s 


3 


F. 


1 


24 


47.529 


+ 12.6 


5.0 


s 








27.580 


+ 20.6 


5.3 


s 


3 







25 


•47.644 


+ 12.2 


5.0 


s 


1 





27.647 


+ 20.2 


5.3 


so 


3 







i6 


»7.649 


+ 12.0 


4.9 


s 








27.634 


+ 20.6 


^.3 


SSO 


2 







• 


27.680 


+ 12.6 


5.0 


s 








»7.677 


+ «9.3 


4.2 


SSO 


2 







•i8 


»7.7°4 


+ «0.7 


4.1 


so 








27.684 




3,6 


SSO 


2 


FS. 


1 


»9 


27. 721 


+ 8.8 


3.8 


so 





F.N. 1 


27.698 


+ ■8.4 


3.9 


SSO 


3 


F. 


1 


3o 


17.556 


+ 9 3 


3.9 


s 





F.N. 1 


27.689 


+ '8.4 


4.3 


SO 


2 




u 


M 


27.556 


+ 11.16 


4.54 





5 


2.1 


27.546 


+ 17.10 


4.85 


1 


.4 




2.0 



Meteorologische ßeobacht aogen. 
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September 1806. 



10 Uhr Abends 



Bar. 0* 



Therm. 
R^aum. 



Ex- 
paos. 



Wind 



Wetter 



Max. 



$t 



37.504 
37.361 
27 53b 
37.638 
37.537 

37 546 
37.558 

^7 

^7 



'^7 
'7 
^7 

'7 

37 



'7 

•^7 
^7 
»7 
«7 

^7 
^7 

'7 

37 

^7 

^7 
^7 

•»7 

t7 



36o 
4»7 

4 1 3 
446 

556 
58y 

495 
451 

548 

48; 

6i3 
735 
653 

483 
418 

474 
641 

645 

665 
689 
681 
730 
690 



37.554 






ii> 


+ '4.o 


5 • 4 


+ i3.« 


5.8 


+ 10.6 


3.3 


+ ...8 


4 • 


+ >4.5 


5.3 


+ '5.o 


5.9 


+ iß.i 


6.Ö 


+ •«.- 


6.6 


+ 1 -J . 6 


5.3 


+ •3.8 


5.5 


4-13.8 


5.1 


+ ".4 


4.5 


-f-10.6 


4.3 


+ •».5 


5.0 


+ .4 . 


4.9 


-fi 1 .11 


4.4 


-|-'4.8 


4.5 


+ 9.3 


3.8 


-H 9.8 


4.1 


4.11.0 


4 a 


+ H.6 


4.9 


+ •3.6 


5.9 


+ •5.4 


5.a 


+ '6.3 


5.5 


+ •5.6 


5.6 


+ I5.6 


5.7 


+ .4.. 


4.9 


+ 13.» 


4 • 


+ 11». 


4.3 


+ .3.3 


4.8 


+ •3.»; 


4.9« 



w 

SSO 
NW 
W 

s 
so 

OSO 

so 

NW 
NW 

N.W 

NW 
NW 
SO 
SO 



1 
1 


2 



tr. 
tr. 

FS F. 
F. 



3 

3 
1 






2tr. 
S.FS. 



F.N. 



NW 
NW 

NNW 2 

NW 2 

NW 

WNW 

S 

S. 3 

S 2 

S 1 



SO 

so 
s 
s 
so 











0.8 



tr. 
tr. 



F.N. 

FS. F. 

SH. 

tr. 

tr. 

FS. 

FS.P. 
FS.F. 



F.N. 
F.N. 



4 
4 



-|- 30 

hi8 

+ •4 
01+30 



2 




2 


4 



4 
4 



1 

2 
4 

4 
4 
1 

4 
2 








1 
\ 





1.8 



Min. 



Ombr. 



AnmerkungeD. 



-|-3o 

+ a. 
-f-a i 

+ 
+ 



+ 
+ 
+ 
+ 



+ 
+ 
+ 
+ 



+ 

+ 

-f-30 
-|-3 I 
-|-3 I 

4-3 1 
-f-'JO 
+ 18 

+ •9 
+ «9 



3 
5 

4 



-f- 10 

f., 

h 9 
+ 9 

-{- 10 

-j- I o 

+ .1 

-|- i 3 

+ 1. 
+ •' 

-|- i 3 
+ 9 
+ 8 
4- 9 
-j- 10 

-- 8 
-- 8 

+ 9 

+ .0 

-j" I o 

-+10 

+ 11 

+ 11 

+ '••» 

-f- I 3 
-|-1 O 

+ 8 
+ 9 
+ 9 



8 
I 

6 
5 
3 

8 
5 
5 

4 
6 

8 
I 

3 
3 



3 
I 
o 



6 



3o 



»7 



74 



30 



39.39 



Abds. Rg. 

Nachts Kg. 
4'^Abds. schw. Rg. 

5^' Abds ® Hof. 

N. (^ Hof 

N. Hof. 
Daastnebel 
WttlW.NchtsStrNW 
Abds. Gew. S. Rg. 
N. 

X. 

Vormttgs aoh. Rg. 
Neb. am hör. 
X. 
CHöf 

öfter schir. Rg. 

Nachts Gussrg. 

Abdr. 

CHof 

Abdr. C^of 
Nachmttgs. Str. S 



Abdr. 

Neb. am hör. 
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Meteorologisc 


ihe 


Beobac 


htnngen. 








.^.^" . 


Oetober 1866. 


a 
1 


6 Uhr Morgens 


2 Uhr Nachmitug 


% 




Bar. 0* 


Therm. 
iUaam. 


Ex- 

pans. 


Wind 


Wetter 


Bar. 0*^ 


Therm. 
lUaum. 


Ex- 

pans. 


Wind 


Wetter 


1 

3 

4 

5 


'i7.ß84 
a7.674 

»7.744 

«7.739 
»7.738 


+ 9% 
+ 93 

-|- 1 . a 
+ 10.0 
+ 8.8 


3.9 

3.9 

4.« 

3.9 
3.6 


SO 

S 

SSO 

sw 

SSO 









F.N. 




1 





a7.ß3a 

»7.645 
27.7^5 
37.711 
a7.7a9 


+ 18% 
+ .8 4 

+ •7.6 

+ «7.» 
+-»7.3 


m 
4.3 

3.9 
4.4 

4.6 

4.4 


S 

SO 

SSO 

SSO 

S 


2 

2 

1 
1 



H. 

H. 



1 
1 




6 

m 

y 
8 

9 

lO 


a7.868 
»8. 049 

»7.998 
a7.866 

»7.74» 


+ 7.8 

+ 4.» 
+ 3.4 

+ 4 8 

+ 4.0 


».9 

».4 

».6 
».8 

».4 


NW 
N 

SSO 
SSO 

s 


1 






FSJi. 
F.N. 






4 

1 


37.930 

a8.o4i 

»7.94» 
37.824 

37.636 


+ •3.3 

+ «0.9 

+ «».9 
+ 11. 7 

+ •».4 


».6 

3.3 

3.9 
3.9 

3.5 


N 
OSO 

so 

SSO 
SSO 


1 


1 


3 


F. FS. 
FS.F. 




3 
3 



1 1 

IQ 

i3 

"4 

i5 


a7 555 
a7.63i 
»7.589 
37. 38-4 
a7.54o 


+ 3.4 
+ 5.5 

+ 4.8 
+ 8.0 

+ 7.» 


».4 

»7 
».8 

3.9 
3.0 


so 

NNW 

s, 

s. 

NW 







1 


N. 

N. 
N. 
tr. 
FS.F. 


1 

1 

i 
4 
3 


37.516 
37.536 

37. 533 
37.369 
37.575 


+ 11.3 
+ « " . « 

+ I3.3 

+ 10.3 

+ 9.8 


3.4 

3.1 
3.7 

4.5 

3.4 


OSO 

NO 

SSO 

s 

NW 




2 


1 


F.FS. 
tr, 

S. 




2 
4 

4 


i6 

«7 
i8 

'9 
ao 


»7.674 
^7.839 
27.993 

»7.951 
a8.o54 


+ 7.« 

+ 3.6 

— 0.4 
+ 0.8 

— 0.6 


3.1 
».0 
1.8 
1.8 

»7 


WN\S 
NNW 

NO 
SO 

so 


' 1 

1 



1 




FS.F. 
FS. 


3 
1 





37.673 
37.S95 

»7939 
37.966 

38.037 


+ «0.4 

+ 7.3 

+ 7.7 

+ 7.6 
+ 8.7 


».4 
«9 

'•7 

«9 
3.3 


N 
N 

s 

SO 

so 





H. 
H. 


3 
2 





a 1 
aa 
aS 

a5 


a8.oo6 

»7.9»9 

»7.79^ 

»7.699 
a7.55d 


— 0.6 
0.7 

— a.o 

— a.o 

— a.a 


1.8 
1.4 

1.4 

«.4 

1.4 


SO 
SO 

s 

SSO 
SSO 



2 





F.N. 

F.N. 
N. 




2 

2 

1 


»7 975 
27.893 

37 . 730 

37.649 

37.433 


4- 7.8 

+ 5.7 

+ 6.0 

+ 4.2 

+ 5.5 


3.0 
■ 6 

«•9 
1 5 

1.6 


s 
so 

SSO 
SSO 

so 





F.rs. 

F. 

F.FS. 




2 

1 
2 


a6 

^7 
a8 

^9 
3o 

3i 


a7.4o6 
a7.639 

»7.7»4 

»7.7»' 
a;.856 

a7.569 


+ «.8 

+ «.7 
— a.o 

+ 0.8 

+ 3.5 

+ 6.0 


a.o 

«.7 
1.6 

a.o 

a.a 

»7 


SSO 
NO 

so 
w 

NW 

w 


1 



1 






S.FS. 
FS. 

FS.N. 

tr. 

S.U. 


4 

2 

2 
4 
4 


37.460 

»7.674 
37.6Ö3 

37.769 

»7. 748 
37.604 


+ 3.6 

f 4.» 

+ 4.8 
+ 6.8 

+ 7.4 
-+- 8.5 


3.0 

1.8 
1.8 
2.0 

»4 
3.3 


so 

NO 

so 

NW 

w 

NW 



2 


tr. 

FS. 

FS. 

FS, 

F. 

F.FS. 


4 
1 
1 
1 
2 
4 


M. 


»7.749 


+ 3.69 


».49 


4 




1.3 


37.737 


+ I0.38 


3.83 


« 


1.9 




1.6 



Meteorologische Beobachtungen. 
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Oetober 1806. 



10 Uhr Abends 



Btr. (f 



37.653 
aj . 700 
07.^^8 
»7.711 

»7-794 

a8.o34 
38 043 

.79« 
.568 

.575 
.6i3 

.476 
.656 



3 

a 
9 



.750 

.990 

.940 
.18.046 

a8.o33 

37.9^9 
97.878 

97 . 70a 

97.635 

97,405 

»7.577 

»7.74» 
«7.690 

»7.894 
97.610 

97.675 



Therm. 
B6aum. 



Ex« 

pans. 



t 

-j-19.4 

+ .3 



»7.749 



+ 7 

+ 7 

+ 7 

+ 7 

+ 6 

+ 6 

+ 7 

+ 9 

+ 9 

+ 7 

+ 3 

+ • 
-- 3 

-- a 

+ 3 

+ o 

+ o 

— o 

+ « 

4- » 

— o 

+ » 

+ 4 

+ 3 

+ 7 



t*t 



4 
4 
4 
4 



+ 5.89 



3 
5 
5 



4 
8 

9 

9 
5 

8 
8 
6 
5 

9 

3 

9 

8 

o 
1 

o 
6 

7 

7 
8 

9 

7 
o 

9 

9 

3 



».67 



Wind 



S 
SSO 

sw 
so 

X 








1 



NNW 1 
SO 
SSO 
SSO 1 
SSO 



OSO 

so 

SSO 
NW 
NW 




2 

1 
1 




NNW 1 

NO 1 
S 1 

SO 

so 



so 

s 

SSO 
SSO 

so 
so 

NO 

s 

NW 

sw 



1 











1 
1 



WNW 1 



0.4 



Wetter 



Max. 



Min. 



N. 
N. 



N.P. 

N. 

N. 
N. 
N. 

FS.F 

tr. 

S.FS. 
HN. 



N. 
N. 
FS.F. 

tr. 

tr. 
S. 

S.N. 
tr. 



\ 
1 






2 



1 
1 
1 
2 



4 
1 








+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
f 



-l- 1 1 

+ 7 

0|+ 8 

+ 8 

+ 9 



+ 8.3 

0|+ ß» 

2+ 6.4 
2 -f 5.0 
4- 6.4 

4-h 4.0 

0+4 7 
4+ 5.9 

4+ 7.4 

+ 8-4 

41+ 9 4 



1.6 



+ 9.0 

+ 9-4 

+ 9.7 

+ 8.7 

+ 7-7 

+ 4.0 

+ 3.9 

+ 3.6 
+ 3.8 
+ 3.0 

+ 5.5 

+ 4.4 
+ 5.3 

+ 6.3 

+ 6.3 

+ 3.4 

— 0.7 

— o. I 

— 0.8 

— 0.8 

— 1.9 

— 9.5 

— 9.3 

— 9.8 

— 9.0 

+ 0.3 

— 9.8 

— 1.5 
+ 0.8 
+ 1.8 
+ 5.3 



Ombr. 



tt» 



4 



70 



3o 



5.00 



Anmerkungen. 



Neb. am Qor 



N. 
N. 



Reif, N. 

Reif, N. Abdr. 

B^Mrgs.0HofAbdr 

Reif 

Reif 

Reif 

Abdr. 

4^^ FriM* littp« Rg. » 

Sohennebel 



Rdif 
VLfAt 
Reif 

Reif 
Reif 
Reif 
Reif 
Reif, Abd^i 

Mttgs. schw. Regen 

Reif N. 

Reif N. 

Reif Abdr. 

Abdr. 

lfMdif.t|.S(r.f!lf.b^. 



Ann. d. Wien. SUrniv. t. Folg« ZVll band. 



11 
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Meteorologii 


(ch< 


) Beobachtungen. 








- 


Neyember 1860. 






6 Uhr Morgens 


2 Uhr Nachmittags 


Bar. 0* 


Therm. 
lUaum. 


Ex- 

pans. 


Wind 


Wetter 


Bar. 0* 


Therm. 
R^aam. 


£z- 

pans. 


Wind 


Wetter 


1 


37.646 





9.2 


n9 

3.1 


WI^W 1 


SH. 


4 


37 .640 




+ 11. a 


V9 

3.0 


NW 2 


H. 


3 


a 


37.693 


~l^ 


3.8 


»•4 


WNW 


N. 


1 


37*601 


4-««.<> 


3.1 


SO 3 







3 


37.536 


_ — 


3.4 


3 • 1 


SSO 


F.N. 


2 


37 .537 


+ 9.^ 


3.9 


SSO 


FS.F. 


3 


4 


37.618 


+ 


4.8 


3.7 


W 


F.FS. 


4 


27 • 608 


+ 9.» 


3.3 


SSW 


F.FS. 


3 


5 


37.716 


+ 


7.Ö 


3.3 


WNW 


FS.H. 


3 


37-709 


+11. 1 


3.0 


WNW 1 


F.FS. 


2 


6 


37.734 


+ 


5.3 


«•9 


SW 


FS.N. 


3 


37-691 


+ 11.6 


3.0 


WNW 3 


FS 


1 


7 


37.786 


+ 


8.8 


3.5 


NW 2 


FS.F. 


2 


2^.783 


+11.8 


3.« 


NW 2 


F.FS. 


2 


8 


37.735 


+ 


6.8 


3 . 


WSW 1 


F.N. 


1 


37-7«5 


+10.5 


3.« 


NW 







9 


37.508 




»7 


3 .3 


SW 


N. 


3 


37-398 


+ 8.4 


3.0 


SSW 


FS.N. 


3 


lO 


37.515 


— 


5.0 


3.3 


NW 1 


FS.F. 


2 


37-669 


+ 6.3 


3 3 


w % 


H. 


3 


1 1 


37.83o 


^^^^ 


1.8 


1.6 





N. 


1 


a7'659 


+ 3.4 


«.8 


SO 2 


F. 


\ 


la 


37.59« 


+ 


1.8 


3.3 


SSW 


FS.N. 


2 


^7-633 


-- 8.8 


3.» 


NW 1 


U. 


3 


i3 


37.506 


+ 


4.« 


3.6 


SSW 


tr. 


4 


37.343 


--I I.O 


4.» 

§ 


W 1 


S. 


4 


>4 


37.337 


+' 


10. 


3.5 


WNW 3 


FS.H. 


4 


2y. III 


-- 8.3 


>.4 


W 3 


HS. 


2 


i5 


^7.44' 


•h 


4.4 


3.1 


NW 3 


FS. 


2 


a^ «ÖoS 


+ 5.5 


i.« 


NW 3 


H. 


2 


t6 


37.584 


+ 


i.a 


1.9 


SW 


F. 


1 


2» . 388 


+ 5.9 


>.5 


SSW 


FS. 


4 


*7 


36.966 


+ 


6.a 


3.5 


W 2 


FS.H. 


3 


2^.313 


+ 3.8 


1 6 


NNW 3 


SS. 


4 


i8 


17. 753 




«.4 


1.6 


NW 1 


F. 


1 


27*688 


+ 1.6 


1 5 


WNW 1 


F.FS. 


2 


«9 


37.379 


+ 


a.4 


3.3 


SSW 


FS.N. 


2 


37-14» 


+ 4.4 


1.6 


NW 1 


S. 


4 


ao 


37.348 


+ 


0,3 


1.6 


NW 1 


F.N 


1 


37.330 


+ 3.1 


«.9 


WNW 2 


HS. 


4 


31 


37.430 


+ 


0.3 


1.8 


NW 2 


FS.F. 


2 


'7.394 


+ ^.4 


«.7 


WNW 3 


S. 


3 


33 


^7.44^ 


— 


0.4 


»•7 


NW 2 


FS.F. 


2 


37.583 


- 1.0 


«.7 


NW 1 


a 


2 


33 


37.708 


— 


••0 


«.7 


WNW 


FS.N. 


2 


^7.617 


-- 0.8 


3.0 


SW 1 


s. 


4 


'^i 


37.118 




l.o 


«9 


SW 1 


F.N- 


4 


'7. «49 


+ 4.3 


3.0 


WNW 3 


F.FS. 


3 


35 


^7.474 


+ 


a.3 


3.0 


NW 2 


F3. 


2 


37.418 


+ 4.9 


3.1 


NW 


FS.F. 


2 


36 


37. i57 


■H 


4.4 


3.5 


WNW 


FS.F 


3 


«7. ««9 


+ 4.5 


^.4 


W 1 


S. 


4 


«7 


37.373 


+ 


3.0 


'.9 


WNW 1 


S.N. 


4 


37.341 


+ 3.6 


3.3 


WNW 2 


s. 


4 


38 


37.418 


+ 


1.6 


3.3 


N 


tr. 


4 


^7.499 


+ 3.3 


3.3 


NNW 1 


s. 


4 


39 


37.800 


+ 


0.8 


1.8 


N 


FS.F. 


4 


37.836 


+ 1.8 


1.6 


NNO 1 


H. 


8 


3o 


37.817 




>.4 


1.3 


N 


SFS. 


4 


37.738 


— 0.6 


1.5 


N 1 


tr. 


4 


M 


37.531 


+ 


3.08 


3.34 


0.8 




2.6 


37 .5o4 


+ 6.03 


3.39 


1.5 




2.6 
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NoTember 1866. 



10 Uhr Abends 



Bar. 0* 



Thenn. 



£x- 



Wind 



Wetter 



2' 



3< 
2' 
2' 
2 



1 

2> 
2' 

3< 



a 

2' 
2' 



2' 

2 

2 

2' 
2' 

2 
2 
2 
2 
2' 



68a 
575 
6i5 
677 

74« 

744 

736 
60a 
356 

84^ 

571 
646 
3a4 
3a8 
748 

a36 
609 
463 
aa7 
465 

383 

694 

4«7 
a86 

ao5 

a73 
288 
688 
908 
795 






«7.535 



+ 
+ 

+ 
+ 

+ 



7 
6 

5 

5 

6 



+ 8 
+ 6 
-H 5 

+ 9 

a 

a 
+ 5 

+ 4 

-j- a 

+ 4 

— o 

— o 
4- o 

— o 

+ • 

— I 

o 

+ 3 

+ > 

+ » 

-- a 
-- I 

— a 
— - 1 



7 
5 

9 

3 

6 

8 
5 

4 

8 

4 

7 

6 
8 
4 

7 

o 
8 

9 
8 

6 

8 
3 
o 
o 

8 

7 

4 

4 
4 



r»t 



+ 3.09 



9 

7 

9 
I 

a 

o 

9 

9 
5 

o 

a 
8 
3 
1 



4 
3 

3 

8 

7 

6 
6 

9 
o 

I 

1 

3 

7 

4 

7 



NW 

SO 3 

NW 

SSW 

SW 



NW 
NW 

WSW 
NW 3 

NNW 1 








S 
W 
WNW 2 
NW 4 

NW 



S 

N 

SW 

NW 

WNW 2 




3 
2 

3 



WNW 9 
NW 

SSW 
NW 
WSW 

WNW 2 

NW 

NNW 

N 1 

N 



a.33 



1.3 



F. 

FJ^. 

tr. 

F.N. 



N. 
N. 
tr. 



tr. 

tr. 
tr. 
FS. 
F. 

S.N. 

F. 

S.HN. 

FS.F. 

FS. 

FS. 
F. 

S.N. 

F. 

tr. 

FS.B*. 

tr. 

tr. 

tr. 



1 

2 
4 




1 
1 

4 



4 
4 
4 
1 



4 
1 
4 
3 



2 
1 

4 
1 



3 

4 
4 




Kaz. 



--II 

+ 9 
-- 9 



-f-ia 

-j-io 
0|4- 7 



+ 3 

+ 9 
la 

10 

4- 6 

+ 6 
+ 7 
+ 4 

+ « 



2.3 



+ 

+ 

+ 



t 
I 

5 
5 



+ 5 

4- 4 

+ 3 

+ o 



Min. 



Ombr. 



Anmerknngen. 



+ 1.8 

+ a 

+ 3 

+ 4 

+ 4 



+ 5 
-- 3 
-- o 

+ « 

— 9 

— t 

+ . 

+ 3 

+ 3 

+ o 

+ « 

— I 

— -^ I 

— 



— ö 

— 1 

— I 

+ ö 

+ a 

+ a 

+ i 

+ o 

— 3 

— ä 



5 
8 
8 

a 
6 

3 

8 
5 

a 
8 

6 
8 
I 
6 



ih 



•«.••• 



O.A3 



• • . • 4 • 



0.6a 



4.5o 
a.oo 
o.5o 



o.i5* 
o 95 
o.ao' 

0.34» 



0.90 
0.60 

1.45 



0.45 



a .00 



14.89 



MMMki^«BMi«BMI*«iiMUMMIMItoll 



Abdr. 
Reif 

ll^rertik-Nebenf. 
Abds. schv. Rg. 
Igt. icbff. t(. 2|A ühw 



Abdr. 

RöifAb.St.WNW.Rg 
4*Ab.schw.Rg. 

Reif, Nachts Rg. 

lfi.llg.8Aili.S(r.WNW. 
Öfter Rg. Str. W. 
Str;NW; Ab.Rg. 

Reif 

lrgMchf.llf.8trjnr.SchMi 
3*Ak.Nebeii. Qf^^l Scksee 
Ab;Rg.and. Schnee 
Ab. Schnee. 

Reif, Schnee. 

Igi. Rg. «lalleil Sir. WHW. 



OftcrRg.n. Schnee. 
Nebelrg. 
lifrgr. 
Reif, Schnee. 



11* 
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Mtteorologiielie Beobaehtnngen. 



December 1866. 



6 ühr Morgena 



S 



Bar. 0* 



Therm. 
R^anm. 



Ex- 

paaa. 



Wind 



Wetter 



/' 



I 

a 



3 

4 

5 



7 
9 

lO 

1 1 
la 
i3 

»4 
i5 

i6 

«7 

i8 

«9 

a3 
a4 
a5 

a6 

^7 

a8 

«9 
3o 

3i 



a 
a 
a 
a 

a 

a 

a' 

a 

a 

a 

a 
a 



a 
a6 



a' 

a 

a8 

a8 

a8 

a8 

^7 
a8 

a8 

»7 

^7 
^7 
»7 
*7 
«7 
•^7 



665 

769 
753 

811 

689 

673 
65o 
535 
8ia 
7a5 

438 
7a5 
307 
9ao 
a6o 

418 

043 
o5o 
040 

009 
9ai 
o34 
000 
891 

88a 
676 
34 u 
.73 
aia 
o55 



M 



•J7.R4(i 



+ o 

— o 

+ o 

— o 

+ o 

— o 

— o 

+ 6 

+ o 



+ 3 
o 

+ 6 

+ 6 

^ 3 

— 3 

— 3 

+ o 

— 6 

— 3 

— 5 

— 8 

— 4 

- 4 

— 6 



3 
3 
3 
o 
3 



+ 
+ 
+ 



-0.85 



2 Uhr Nachmittaga 



Bar. 0' 



Therm. 
R^aom. 



.3 


I . 


.a 


a* 


.a 


I . 


.3 


I . 


.4 


I . 


.6 


I • 


.8 


I . 


.3 


I . 


.4 


1 . 


.0 


I . 


.5 


a. 


.0 


I . 


.6 


a. 


.4 


a. 


.4 


I . 


.0 


1 • 


.4 


1 . 


.4 


I . 


.5 


1 . 


.4 


1 . 


.0 


t . 


.0 


1 . 


.a 


1 . 


.0 


1 . 


.a 


1 . 


.0 


1 . 


.6 


I . 


.4 


1 . 


.4 


1 . 


.4 


a. 


.5 


1 . 



9 
o 

9 
8 

9 

9 
8 

4 

4 
5 

o 

8 

7 
3 

3 

5 
5 
8 
o 
5 

4 

o 
5 

4 

I 

5 

5 
8 

9 
3 

8 



1.68 



N 
S 
S 

s 
sw 






1 
1 





Ex. 

pans. 



W 
WSW 
NW 2 
NW 1 
SO 

NNW 8 
NW 1 
WNW 3 
NW 2 
NNO 1 








SSO 

S 

NNW 
SSW 
SO 








S 

sw 

WSW 

S 

SSW 



w 

s 

WNW 3 

NNW 2 

sw 

SW 



0.6 



tr. 

N. 
F.N. 
F.N. 
FS.N. 

N. 

FS.N. 
FS.H. 
F. 
N.F. 

S. 

FS.F. 

FSH. 

FS. 

tr. 

S.N. 

tr. 

tr. 

N. 

tr. 

N. 
N. 

N. 
N. 
N. 

N. 
N. 
FS. 

tr. 
FS. 

N. 



4^7 
4^7 

4^7 

127 
4^7 



4 
2 
4 
2 



4 

1 
4 
4 



4 
4 
4 
4 



4 
4 
1 
4 
2 
4 



3.3 



'/ 



•"7 

^7 

^7 
a8 

»7 

^7 
^7 
»7 
»7 
»7 

»7 

a7 

a8 

^7 
a8 

•^7 

'7 

a8 

•'7 
•^7 

,^7 
'7 

^7 

»7 
^7 
»7 



653 
808 
78. 
756 
704 

668 
534 
58; 
o5a 
438 

5ao 
641 

*49 
037 

45i 

36i 
670 
08a 
955 
oa3 



966 

9^4 
o33 

93o 

3 



838 
5a7 
a4o 
a85 
ai6 
08a 



a7.64o 



-f- o 

+ ■ 

+ • 

' 3 

+ 9 

+ « 

+ 6 

+ « 

+ « 

a 
a 

+ 8 

+ 6 

— 3 

— a 

— o 

+ . 

— 4 

+ « 

— 5 

— 5 

— 3 

— 3 

— 4 



+ 
+ 
+ 

+ 



I 

3 
3 
o 
5 
3 



+0.85 



.7 


a. 


.8 


a. 


.6 


a. 


.5 


a. 


. I 


a. 


.4 


a. 


.6 


a . 


.9 


a. 


.9 


". 


.5 


«. 


.3 


I . 


.5 


1 . 


.0 


a. 


.5 


a. 


.0 


«. 


.3 


t . 


.9 


t. 


. I 


1 . 


.6 


* . 


.4 


a. 


.« 


1 . 


.7 


1. 


.4 


t . 


.8 


1 


.5 


1 . 


.4 


a. 


.3 


1 . 


.6 


a. 


.5 


1 . 


. i 


a. 


.5 


a. 



fff 
1 

o 
I 
t 

3 

3 
o 
I 

8 
8 

8 
6 

9 
3 



6 
8 

9 

4 
I 

3 

3 

9 

4 

a 

o 

5 

4 

9 
5 

I 



Wind 



Wetter 



1.89 



SSO 

SO 

SO 

S 

S 



2 

1 





WNW 1 

S 1 

NW 3 

NW 2 

SW 

NNW 3 
WNW 
NW .4 
WNW 3 

N 1 



SO 

s 



SSW 
NW 










S 

sw 

so 

s 

SSW 



sw 
s 

NW 3 
NW 2 

SSW 1 
WNW 2 



tr. 

S. 

S.N, 

FS.N. 

FS.N. 

F.FS. 

N. 

H.S. 

S.H. 

S. 

S. 
S. 

s. 

FS.H. 
FS. 

S. 

S.N. 

F.N. 

N. 

F.N. 

N. 

N. 
N. 

N. 
N. 

N. 

N. 

S. 

tr. 

S.FS. 

S.FS. 



0.9 



4 

4 
4 

4 



2 

3 
3 
3 



3 
4 
4 
3 



4 
4 
3 

4 



4 
4 
4 
4 



4 
4 

4 
4 
3 
4 



3.5 
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December 1866. 



10 Uhr Abends 



Bar. 0* 



Therm. 
Räamn. 



£x- 
pans. 



Wind 



Wetter 



Max. 



Min. 



Ombr. 



Anmerkungen. 



•-»7 
^7 
^7 
^7 
^7 

«7 

^7 

^7 
a8 

«7 

»7 
^7 

^7 
^7 

^7 

^7 
^7 

38 

^7 

28 

>7 
^8 

a8 

«7 
•^7 

«7 

»7 
^7 
»7 
^7 
«7 



733 
85; 
859 
715 
705 



701 
43o 

754 
o5a 

644 

390 
»47 

018 
539 

447 
895 
073 
968 

o38 

962 
oia 

049 
918 

855 

807 

454 
ai5 

346 

140 

143 



+ o 

-j- o 

+ 1 

+ • 

+ 4 

— O 

+ 3 

— o 

+ 5 

+ i 

— o 

+ 7 

+ 3 

— 3 

— 3 
+ o 

— a 

— a 

— a 

— 7 

— 5 

— 3 

— 5 

— 6 



+ 
+ 

+ 



3 
3 
3 
ö 
o 
3 



37. 655 



—0.48 



• f 
.6 




.0 


a. 


. 1 


a. 


.0 


a. 


.4 

.6 




.a 


a. 


.7 


«. 


. I 


a. 


.7 


I, 


.a 


a. 


. 1 


a. 


.8 


a. 


.4 


«. 


.4 
.4 
.4 


1. 


.9 
.4 




.0 


0. 


.a 


i • 


•7 


I. 


.a 


1. 


.0 


I. 


.6 


1 . 


.4 
.4 

.3 


1. 

a. 


.3 


i. 


.0 


a. 



a . I 

9 
I 

o 

o 

a 

9 
o 

7 

4 
5 

o 

7 

a 

a 

4 
9 

6 
6 
6 

8 

a 
a 
3 
t 

5 
5 
3 

9 
8 
I 



SSO 1 

so 1 

SW 

SW 
SSW 

WSW 
S 

NW 2 
WKW 
WNW 4 



NW 

s 

NW 3 

NNW 1 

SW 

SSW 1 

NNW 

OSO 

W 

S 








SW 

w 
so 

SSW 
W 



s 
s 

NW 

s 

SW 
NW 





3 






«.44 



0.6 



tr. 
tr. 
tr. 
tr. 

N. 



N. 

FS.N. 
N. 
S.FS. 

F.N. 

tr. 

FS. F. 
tr. 
tr. 

tr. 
tr. 

N. 
N. 
N. 

N. 

N. 
N. 
N. 
N. 

N. 
N. 
tr. 
tr. 
N. 
tr. 



4 
4 
4 

4 




4 
2 
2 



3 

4 
2 
4 



4 
4 
4 
3 



4 
4 
4 

4 



4 
4 

4 
4 
1 

4 



+ 1.3 

+ *. " 

+ a.o 

+ «.7 
+ a.5 

--II. 7 

+ 6.8 

+ 7.5 
+ a.8 
+ 6.0 

+ 4 4 

+ 6.8 
+ 9.5 

+ 7.0 

— a.a 

— a.o 

+ 0.7 

— a.5 

+ ^.4 

~ 4.0 
- 4.0 

— a.o 

— 3.3 

— a.4 

— I .a 

+ 35 
+ 5.6 

+ 4.7 
-h 5.6 

-h 4.6 



3.5 



— o 

— o 

- — o 

— o 

— a 

— 1 
-^ o 

+ o 

— a 

— t 

— o 
■— o 

+ 4 

— 3 

- 4 

- 4 

— 3 

— 7 

— 6 

— 5 

— 8 

— 8 

— 4 

— 6 

— 7 

— 4 

— 4 

— o 

— o 

— 1 



4 
3 

5 
8 



i.3o* 



0.08 



o.i8* 
o.ao* 
1.60 

o.o5 

9.54 

o. i5 
0.85 
o.3o* 

S.ao» 

a.o8 



o,3o 
5.3o 
6. 00 



33.13 



Mgs. Schnee Ab. Nrg, 

HOhennebel 

Ab. schw.Rg. 



Reif; Ab. N.. am Hör. 
Reif; Mgr. 
Nachts Schnee^ 
Mttga. SchneegestOb. 
kg.SchneeRg.StNW 

Mgs. Schnee a.Rg. 
Schnee, Nachts Rg. 
llg.llbi.llbndCH*ß(r.Wllf. 
Mgs. Rg. Str. WNW. 
Mgs. Schnee 

Mgs. Schnee 

Schnee u. R^. 

Mrgr. 

Frostneb. 

Mgr. Frostneb. C^^ 

Frostnebel 
Prostnebel 
Frostnebel 
Frostnebel 
Frostnebel 

Frostnebel 
9*Ab.Nrg. 
Mrgr. Str. WNW. Rg 
Schnee, Nachts Rg. 

Frostnb.Ab.Bchw. Rg. 
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Ueberiicht der meteorologiichen Beobaehtungeo. 



üebersicht der meteorologisclien Beobachtiuigeii 

im Jahre 1866. 



1866 



lartHetenUid is tat. lolles asf 0® B^asMar redneirt 



6^ M. 



2* Ab. 



10^ Ab. Mittl. 



Höchster 



Tiefster 



Jftnner 

Febnzar .... 

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September . . 
October . . . . 
Norember^. . 
December . . . 

Jahr 



27:716 
27.478 
27.310 
27.567 
27.537 
27.5^8 
27.500 
27.491 
27 . 556 
27.749 
27.521 
27.646 



27V683 
27.462 
27.299 
27 . 534 
27.510 
27 553 
27.479 
27.479 
27 . 546 
27.727 
27.504 
27 . 640 



27V710 
27 . 477 
27.322 
27 . 539 
27 . 536 
27.573 
27.498 
27.497 
27 . 554 
27.749 
27. 535 
27 . 655 



277703 
27.472 
27.310 
27 547 
27.528 
27.572 
27.492 
27.489 
27.552 
27.742 
27.520 
27.647 



den 



» 



26. 

4. 
27. 
16. 

6. 

9. 
12. 
26. 
19. 
20. 
10. 
18. 



28V089 
27.714 
27 . 787 
27.894 
27.830 
27.788 
27 . 796 
27 . 760 
27.735 
28.054 
27.846 
28.082 



deo 



9. 

28. 
20. 
30, 

2. 
17. 

3. 
29. 

3. 
14 
17. 
14 



26V874 
26.941 
26.822 
27.143 
26.923 
27 . 064 
27 . 179 
27.286 
27 221 
27.369 
26.966 
26.920 



27.555 



27.535 



27.553 



( 27 548 1 26. J&nn. 



28.089 



20.März. 26.822 



1866 



IfArMe naek E^ananr. 



6* M. 



Jänner 

Februar .... 

Man 

April ...... 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September . . 
October . . . . 
Norember . . . 
December . . . 

Jahr 



2* Ab. 



10* Ab. 



Mittl. 



-h 7 



0?29 
1.59 
2 40 
6.84 
21 



14 90 

13 99 

11.66 

11.16 

3. 69 

3.08 

0.85 



2M8 

5.18 

6.30 

13.05 

13.26 

20.27 

18.21 

17. 12 

17 10 

10.38 

6.02 

0.85 



0!67 

2.35 

3.62 

9.06 

9.13 

15.75 

14.50 

13.25 

13 27 

5 82 

3 09 

0.48 



I 

t 



1?05 

304 

4.10 

9 65 

9 87 

16.94 

15.57 

14.01 

13.84 

6.63 

4.06 

0.16 



Grösste 



Elleinste 



den 



30. 

7. 
20. 
30. 
31. 
13 
15. 
28. 

8. 

1. 
7.13. 

6. 



8?0 
12.5 
12. 6 
20.3 
22.4 
26.7 
25.8 
22.3 
21.8 
19.6 
12 3 
11.7 



den 7- 

20. 21. 

» 15. 

» 23. 

» 23. 

• 18. 

» 31. 

6. 

43. 46. 48. 

24. 27. 

» 29. 

» 21. 



4?5 
4.6 
36 
0.2 
0.4 
7.6 
9 1 
7.9 
8.2 
2.8 
3 
8.5 



+ 6.33,+ 10 83 



+ 7. 50,+ 8.22i 13. Juni 



+ 26.7:21 DMMib 



— 85 



1866 



Spatikraft der liiste 1« Par. lliiei. 



6^^ M. 



2* Ab. 



10* Ab. 



MitU. 



GrOaite 



Kleinste 



Jftnner .... 
Februar . . . 

Mftrs 

April 

Mai 

Juoi 

Jnli 

August .... 
September . 
October. . . . 
Norember . . 
December . . 



1.91 
2.04 
2.15 
2.93 
3.06 
5.10 
5.06 
4 ^2 
4.54 
2.49 
2.!;4 
1.68 



2. 14 
2 27 

2 42 
3.21 
3.33 
5. 07 
4.95 
4.84 
4.85 
2.83 
2 29 
1.89 



2.00 
2.24 
2.38 
3.22 
3.26 
5.18 
5 06 
4.80 
4.96 
2.67 
2.33 
1.44 



2.02 
2.18 
2.32 
3.12 
3.22 
5.1? 
5.02 
4.72 
4.78 
2.66 
2.29 
1.66 



Iden 



18, 27. 

2. 7. 

10. 18. 

?9. 

30. 

29. 

15. 

20. 22. 

7. 8. 

4. 

13. 

13. 



2.9 
3.3 
3.4 
5.1 
6.1 
6.8 
6.9 
6.0 
6.6 
4.6 
4.2 
2.9 



den 



7. 

21. 

16. 23. 

23. 

23. 24. 

2. 

8. 

14. 

3. 

22. 2». 

17. la 30. 

21. 



1.3 
1.2 
1.4 
1.9 
1.6 
3.0 
3.1 
3.0 
3.3 
1.4 
1.3 
0.8 






Jahr 



3 H 



3.34 



3.29 



3.26 



15. Jnli 6.9 



»21. December 



0.8 
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tQAA 


irindsarke 


lewllknag | 




LoOO 


6*M. 


2* Ab. 


10^ Ab. 


6^M. 


2* Ab. 


10* Ab.j 




jAnner 


0.7 


11 


0.7 


3.5 


3.4 


32 




Februar . . . 


07 


1.5 


1.0 


3.1 


3.3 


2.3 




Wkn 


0.9 
0.3 


1.2 
1.7 


1.3 
1.0 


2 9 
2.2 


3.1 
2.4 


3.0 
2.6 




April 


Mai 


09 
0.8 
0.8 


1.4 

.1.0 

1 5 


1.1 
0.7 
0.8 


2 7 
1.4 

2.8 


2.8 
2.5 
3.1 


2.7 
2.2 
23 




Juni ....-,- 


JnU 


Aagust ..... 


1.1 


1.2 


0.6 


2 5 


2.8 


2 




September . 


0.5 


1.4 


0.8 


2.1 


2.0 


1.8 




October 


0.4 


0.9 


0.4 


1 3 


1.6 


1 5 




Norember . . . 


8 


1.5 


1.2 


2.6 


2.8 


2.3 




December . . . 


0.6 


0.9 


0.6 


3.3 


3.5 


3 


1.5 1 




Jahr 


0.7 


1.3 


0.9 2.5 


2.8 


2 


.5 




1866 


Ansteht des ÜHMels 


Mhe des Nieder- 
sehlages in Par. Lin. 


heiter 


theilweise 
bedeckt 


trüb 


Nebel 


Regen 


Schnee 


B|[.D.8eh. 


grOsste Regen- 
menge in 24* 


J&nner 





18 


13 


24 


16 


6 


4 61 


den 8. 


1.90 


Februar .... 





21 


7 


15 


11 


5 


10.90 


» 24. 


2. 60 


M»rz 



1 


23 
23 


8 

6 


13 
9 


17 
13 


7 
2 


26.90 
9.60 


» 21. 
• 23. 


12 50 
6. 64 


April 


1^ "* •••••• 

Mai ,.. 




1 



28 
29 
29 
28 


3 
1 
1 
3 


7 

1 
3 
4 


12 
13 
24 
21 


1 





24.67 
13.14 
49 62 
40.36 


» 26. 
» 14. 
• 31. 
» 10. 


7.60 

5 74 

13.10 

12.40 


Juni 


Juli 


Au^si 


September . . 


4 


22 


4 


. 11 


7 





29. 29 


» 18. 


15.20 


October 


10 


18 


3 


22 


3 





6.00 


» 14. 


4.70 


Norember. . . 





26 


4 


16 


13 


8 


14 89 


• 13. 


4 50 


Deoember . . . 





18 


13 


23 


11 


10 


33.13 


. 12. 


9.54 


Jahr 1 16 


283 


66 


148 


161 


39 262.11 18. Sept. 


15.20 


1 ^ 


rertheilnn^ der Windes 


iriehtnngen 


1866 
















1 1 


1 






1 




N 


NNO ] 


SO 


0N0( 


} OSO l 


30 


SSO 


S 


SSW 


sw 


WSV 


rw 


WNW 


NW 


NNW 


Jftnner . . . 


~. 1 1 











13 


12 


TS 


12 


6 





2 


7 


19 


4 


Februar . . 


4 


1 


1 








17 


9 


4 


2 


5 


2 


4 


14 


16 


5 


Mftn 


8 


2 


1 








12 


4 


9 





3 


1 


2 


11 


20 


20 


April .... 


10 





1 








6 


4 


17 


6 


1 





3 


4 


28 


10 


Mai 


16 





2 





2 1 


12 


6 


15 


1 


3 


3 


1 


4 


15 


12 


Juni 


12 


1 


3 





2 


2 


2 


18 


1 








i 


13 


28 


4 


JnU 


5 





1 








2 


1 


2 





1 





7 


11 


55 


8 


Au{put . . . 


9 











1 


7 


4 


11 


1 


2 


4 


4 


21 


25 


4 


September 








1 





1 


18 


6 


19 





1 





4 


4 


34 


2 


October. . . 


5 





6 





3 


24 


21 


13 





3 





3 


2 


9 


4 


Norember. 


7 


1 








1 


3 


2 


2 


8 


7 


3 


7 


21 


25 


4 


December. 


2 


1 








1 1 


8 


3 


20 9 1 


11 


3 


5 81 


15 


G 


Jahr 


80 


7 16 





5 8 1 


24 


74 1 


145 


40 


43 


16 


46 119 289 


83 
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Aisicht des liMMels 



Gewitter etc. 



Stürme 



Jänner . . . . 
Februar . . . 
Min 

April 

Mai 

Juni 



Joli, 



August r , . . . 



September . . 

October. . . . 
November. . . 

December . . . 



Mrgr. d. 15. 30; Kebens. d. ll;Kgbg, d. 17; 

CHof d. 23., 31; Nebenmond d. 31. 
Mrgr. d. 6., 9-, 10., IL; 0Hüf d. 15-, 18.23.; 

Abdr. d. 3., 7-, 8., 10., 25-, 26.; CHof d. 27. 
Mrgr. d 31; Gew. d. 18. W.; 0Hof d. 1., 19.. 

24; Nebens. d. 3., 17, Zi.\ Abdr. d. 4., 6-. 

11., 16., 20., 21., 27., 30.; C^of d. 2-, 28. 
©Hof d. 17., 22.; Nebens. d. 4, 11., 17., 30.{ 

Abdr. d. 2., 9.; Wttl. d. 29. N.; C^ofd. 

21. 27« 28« 
Gew. d. 28. NO., 29. SW.-0; Hgl. d. 18., 22.; 

0Hof d. 1., 6, 9., 11., 28., 31.; Nebens. 

d. 1., 2., 9-, 29.; Abdr. d. 13., 18., 25-, 

31.; CHof d. 18; Rgbg. d. 2., 28., 29. 
Gew. d. 7, N, 14.SW-S0, W-S, NW-0, 17. WNW, 

23. SO, 24. u. S. 25. W, 26. SVV-WNW. 

28. S-0, 29 N, 30. W; ©Hof d. 18., 19.; 

Nebens. d. 10., 18., 27.; Bgbg. d. 23.; Abdr. 

<|. 8., 12., 16., 25 ; Wttl. d. 6. N u. S, 13, 

NW-N, 14. in allen Richtungen, 2B. SSW, 

29* NW. 
Gew. d. 6. W, 15. N, W, NNW-0. 17. SO, NNO, 

18. SW-NO, 19. NNW-NO, 2$. 0, W, 29. 

W-ONO; 0Hof d. 12.; Nebens. d, 6., 12.; 

Hgl. d. 18,; Rgbg d. 3., 8., 15., 21.; Abdr. 

d. 3., 4., 12., 18., 23; Wtti. d. 6- NW, 15. 

WNW, 17. SW. 
Gew. d. 9. SW. 0, 20. W, SSO, 22. SO, 25. OSO, 

31. W; 0Hof d. 3., 19., 21., 30.; Nebens. 

d. 10., 19, 31.; Rgbg. d. 5., 10., 19., 25.: 

Abdr. d. 9- 19., 20.; Wttl. d. 20. W-SO. 
Gew. d. 9., S; 0Hof d. 4., 5., 6.; Abdr. d. 20., 22-, 

28; Wttl. d. 8. W. C^of d. 15-, 16-, 21. 
0Hof d. 9.; Abdr. d. 8-. 9 , 13., 25., 29.« 30-, 31. 
Mrgr. d. 29.$ 0Hof d. 25.; Nebens. o. 3 , 5., 

18., 21.; Abdr. d. 1., 7.; C^of d. 18., 21, 
Mrgr. d. 6., 10., 18., 20., 28.; Nebens. d. 13.; 

CHof d. 13; Nebenmond d« 13. 



d. 30. NW. 

d. 4., 7., 8. WNW., 12 

NW, 28. & 
d. 12. WNW., 22. NW. 



d. 10. SSW., 29. NW. 



d. 12. SO. 



d. 7., 13„17.WNW.,17. S. 



d. 3., W., 19. WNW., 15. 
30. NW. 



J. 11., 30. NW. 



Jahr 



d. 8., NW., 23. 8. 

d. 31 WNW. 

d. 14.W. 9., 13.,24.WNW.- 

!5 NW. 

d. 13., 14., 28. WNW., 

10 NW. 



Gew. 33: Wttl. 12; Hgl. 4; QHöfe 26; Neben- 134 Stürme, 
sonn, 25; CHöfe 16; Nebenmonde 2; Rgbg. 13i| 



Stand des Barometers: 98.05 Wiener Klafter =x 95.41 Toisen über dem adriatischen 
Meere,' oder 101.7 Wiener Fuss über dem mittleren Spiegel der Donau. 

Die Beobachtungen wurden am GefUssbarometer von Heinrich WeilhOfer gemacht. 
Dasselbe ist in Pariser Zolle und Decimaltheile derselben eingetheilt. 

Der Dunstdrnck wurde an einem nach La mont (Annalen für Meteorologie und Erdma- 
gnetismus 1842) getheilten Psychrometer abgelesen und ist in Pariser Linien ant^egeben. 

Das Maximum und Minimum der Temperatur gilt für die Zeit von 8^ Morgens des 
nebenstehenden bis 8^ Morgens des folgenden Tages. 

Ombrometer nach Hörn er; ein Umschlag ist gleich 0.17885 Par. Lin. Regenhohe. 
Schneewasser ist durch einen * kenntlich gemacht. 

Für die Stirke des Windes wurde die Bezeiohnung ron Lamont's Annalen Iflr 
Meteorologie und Erdmagnetismus Jahrgang 1842 gebraucht. 

Abkürzungen: tr. trüb, h. heiter, Bg. Regen, Seh. Schnee, Nrg. Nebelregen, N. 
Nebel, Fru. Frostnebel. HN. Hohennebel, Hgl. Hagel, Gew. Gewitter, Str. Sturm, Wttl. 
Wetterleuchten, H. Haufeowolken, GH. geschichtete Haufenwolken, H.GH. Haufen- und 
geschichtete Haiifenwolken, FH. federige Haufenwolken, F. Federwolken, FS. federige Schicht- 
wolken, S. Schichtwolken, D. Dünste, Ab. Abends, Mtt. Mittags, Nehm. Nachmittags, 
Hör. Horizont »^ Hof Sonnenhof CHof Mondhof; Abdr. AbendrOthe, Mrgr. MorgenrOthe. 
Die Ziffern in der Colamne »Wetter« geben den Grad der Bewölkung an; 4 bedeutet, 
dass der ganze Himmel, 3 dass beil&ufig %, 2 dass ^/, und 1 dass V4 des HimiueU bedeckt ist. 



Tafeln sar Bednetion der Zonenbeobachtungen. 
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Tafeln znr Reduction der Zonenbeobachtimgeii. 



Zone 91. 1857- Jnni 22. D = 



t 


ib 


18* 0~ 


— 17:37 


10 


17.32 


20 


17.27 


30 


17.22 


40 


17.16 


50 


17.09 


19 


— 17.02 



2. D : 


= + 18« 20' J« = + 0f22 




A' 


d 


5 
6 

+; 


— 0!12 
0.12 


47.4 •* 
49.8 *•* 
62.3 \ \ 

+ «:5 + =^"* 


0.12 
12 


0.12 

0.12 

— 0.11 



13-. 1 
13.1 
13.1 
13.0 
13.0 
13 
13.0 



Zooe 92. 1857. Jnni 27. D = + 17« 10' Jl = + 0122 

•+" 55.5 1^ «"» 
68.0 + l\ 
60.5 '^'^ 
62.9 



17*40' 
60 



18 



19 




10 
20 
30 
40 
50 





— 7f28 , 
7.24 "•" 
7.20 
7.16 
7.11 
7.06 
7.00 
6.94 

— 6.88 



4 
4 

4 
5 
5 
6 
6 
6 



+ « - 



0fl2 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 



65.4 
67 8 
70 2 
72.5 
+ 74.8 



2.4 

2.6 
2 4 
2.4 

^.3 
+ 23 



13r2 
13.1 
13.1 
13 1 
13.1 
13.0 
13.0 
13.0 
13.0 



Zone 93. 1857. Juni 22. D = + 17^20' -J« = + OflO 

+ 



17* 0* 



18 



10 
20 
30 
40 
50 




+ 8-28 _ . 

8.27 * 

8.27 

8.27 

8.27 

8.28 
+ 8.30 







+ 1 
+ 2 



0fl2 + 46"9 
0.12 494 

0.12 51.8 

0.12 54.3 

0.12 56.8 

0.12 59.3 I « * 

12 + 61.7 "*" ^'* 



+ 2:5 
2.4 
2.5 
25 
2.5 



13". 3 
13.3 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.1 



Zone 94. 1857. Jnni 27. I> = + 18" 10' Jt = + O'AO 

+ 67':4 , . 
69.7 ^ i'i 



19* 0^ 


8.50 ^ l 

8.56 l 

8.61 , l 

+ 8.67 '^ ^ 


— 0.11 


10 


0.1t 


20 


0.11 


30 


0.11 


40 


— 0.10 



2.2 
2.2 



71.9 

74.1 . 2 1 
+ 76.2 ^ *^ 



i3':o 

13.0 
12.9 
12.9 
12.9 
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Tafeln lurBednetion der Zoaeabeobaehtiingeii. 



Zone 95. 1857. Juni 28. D = 17* 20' Jt = + OflO 



f 

17*40'' 
50 



18 



19 




10 
20 
30 
40 
50 





+ 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

+ 1 



k 

lf05 
1.06 
1.08 
1.10 
1.12 
1.15 
1.18 
1.22 
1.26 



+ 





t 


d 


1 

2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 


— 0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 


+ K + ti 
S:! J 

62.8 il 
63.2 i'l 
67.6 2 3 

+ lii + ^'^ 


12 
12 


0.12 
— 0.11 



+ 4 _ 



~ 13.2 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 
13.0 
13.0 

— 13.0 



Zone 96. 1857- Jnli 14. I> = + 18" 10' Jt = + 0f07 



18 



17*40* 
50 

10 
20 
30 
40 



+ 46f21 
46.20 
46.19 
46.19 
46.20 
46.20 

+ 46.22 



+ 
+ 



1 
1 

1 

2 



Zone 97. 1857. Juü 15. D = 



17*40" + 47:i0 _ . 

50 47.09 

18 47.08 

10 47.08 

20 47.09 

30 47.09 

40 + 47.10 



— 1 


+ 1 


+ 1 



AR 1860.0 = i + h + 



— 0^12 
0.12 


+ 


33.6 1 «"ä 
36 "T" i'l 

38.4 *•* 

40.8 ;•? 

43.2 11 

45.5 1 24 
47.9 ^ ^^ 


— 13^3 
13.3 


0.12 




13.3 


0.11 




13.2 


0.11 




13.2 


0.11 




13.2 


— 0.11 


+ 


— 13.2 


= + 17« 


0' Jt = + Of07. 




— o:i2 

0.12 





31V8 , 2"A 
29.4^; * 
27.1 11 

24.7 ; * 

22.4 11 
20.0 , 5* 

17.7 ^^'^ 


— 13V3 
13.3 


0.12 




13.3 


0.12 




13.2 


0.11 




13.2 


0.11 
— 011 





13.2 
— 13.2 


8_2, 


(t R. 


Columne der 2 


Sonen) 



100 



8 — i> ^ 
DecL 1860.0 =^ i + d + - -~- d! (o 1. 

100 



) 



S — D in Uinaten aiaiadrfleken. 
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üebersicht der Zonen 1 bis 07. 



Zone Jahrgang 


Zone Jaltfgang Zone 


Jahrgang 


1— 


8 1857 


44—60 1861 64—70 


1864. 




9—25 1858 


51—57 1862 71—80 


1865. 




26— 


34 1859 


58—63 1863 81—90 


1866. 




35— 


13 1860 




91—97 


1867. 




on -4Ä == 0* 7*" 


bU 1* 6"* Ä 


= + 17»30'bu 18» 


5' Zone 47 




31 


» 1 35 


15 1 » 15 


31 . 


. 41 




32 


» 1 15 


15 31 » 16 


6 . 


> 45 




33 


» 1 16 


15 31 » 16 


6 > 


. 44 




1 


»28 


16 31 » 17 


, 


. 51 




1 2 


»27 


17 » 17 


30 1 


. 49 




1. 3 


» 1 30 


17 30 » 18 


5 1 


. 48 




w 

1 5 


»26 


16 5 » 16 


30 > 


» 53 




1 8 


»21 


15 31 » 16 


6 > 


. 43 




1 30 


» 2 30 


15 1 » 15 


31 1 


. 46 




3 6 


»47 


17 » 17 


30 > 


. 50 




3 11 


» 4 17 


16 30 • 17 


> 


. 52 




3 13 


» 3 58 


17 30 » 18 


5 . 


/ 55 




3 49 


» 4 46 


17 30 » 18 


5 1 


. 54 




4 41 


» 5 41 


17 30 . 18 


5 I 


. 66 




5 5 


» 6 15 


17 35 » 17 


45 n 


> 60 




5 14 


» 6 34 


17 30 » 17 


40 , 


. 62 




6 18 


» 6 21 


17 45 » 17 


55 » 


. 58 




& 22 


» 6 31 


17 25 • 17 


30 » 


. 64 




5 23 


» 6 23 


17 50 » 18 


5 . 


. 57 




5 54 


»70 


17 15 » 17 


25 1 


» 66 




6 7 


» 7 11 


17 5 » 17 


15 > 


» 67 




7 19 


» 8 23 


17 35 » 17 


45 . 


. 61 




7 22 


» 8 21 


16 35 • 17 


5 . 


» 69 




7 30 


» 8 31 


17 45 » 17 


55 . 


. 59 




7 35 


» 8 46 


17 25 • 17 


35 , 


» 63 




7 38 


»87 


17 15 » 17 


26 . 


» 65 




8 5 


» 9 29 


16 45 » 17 


15 f 


. 68 




8 43 


» 9 48 


17 10 » 17 


49 1 


. 71 




9 24 


» 9 57 


16 20 » 16 


60 , 


. 70 




10 36 


» 11 36 


17 34 » 18 


12 . 


. 72 




10 39 


» 11 39 


17 8 » 17 


49 . 


» 74 




12 39 


» 13 41 


17 40 » 18 


12 1 


> 73 




12 40 


» 13 31 


17 1 . 17 


46 . 


> 75 




13 25 


» 13 59 


17 34 » 18 


7 1 


► 77 




13 27 


» 14 37 


18 2 • 18 


40 > 


► 76 




13 56 


» 14 56 


17 37 • 18 


10 . 


► 78 




14 28 


» 15 29 


18 5 » 18 


40 1 


, 79 




14 39 


» 15 36 


18 32 • 19 


8 . 


» 80 




16 


» 16 57 


* 17 32 • 18 


10 . 


» 81 




16 3 


» 16 40 


17 47 • 18 


11 1 


. 83 




16 7 


» 16 56 


18 18 * 18 


44 > 


» 86 




16 14 


» 17 1 


18 35 » 19 


4 . 


» 88 




16 19 


» 17 19 


17 14 . 17 


38 > 


» 90 




16 20 


» 17 8 


18 2 » 18 


25 . 


. 94 




16 48 


» 17 24 


17 4 .. 17 


39 > 


» 3 




16 48 


» 18 35 


17 34 • 18 


1 > 


4 




16 54 


» 18 35 


16 34 • 17 


9 . 


» 1 




17 8 


» 17 52 


17 13 » 17 


36 > 


. 93 




17 24 


» 17 59 


16 4 » 16 


39 > 


2 




17 42 


» 18 42 


18 48 » 19 


2 . 


> 82 




17 45 


» 18 26 


18 3 » 18 


22 > 


> 96 




17 46 


» 18 31 


16 50 » 17 


11 > 


► 97 



17t 



Uebersicht der Zonen. 



Von AR = 17* 49* 


bis 18* 52" l 


= + 17' 3' bis 17® 21' 


Zone9? 




» » 17 53 


» 18 55 


17 14 » 17 41 


» 95 




» » 17 58 


» 18 49 


» 18 36 » 18 55 


» 87 




» » 18 6 


» 18 41 


18 29 » 18 44 


» 89 




• » 18 16 


» 19 5 


18 19 « 18 33 


» 91 




• » 18 34 


» 19 t 


18 55 » 19 3. 


» 85 




» » 18 34 


» 20 8 


17 34 » 17 49 


» 8 




» » 18 44 


» 19 43 


17 47 » 18 3 


» 6 




» » 18 46 


» 19 16 


17 4 » 17 19 


» 11 




» » 18 50 


» 20 11 


17 4t » 18 4 


» 5 




» » 18 55 


• 19 88 


18 1 » 18 25 


» 94 




» » 18 58 


» 20 15 


17 19 » 17 34 


» 10 




» » 10 11 


» 19 38 


17 4 • 17. 19 


» 14 




» » 19 26 


» 20 4» 


16 49 » 17 4 


» 13 




» » 19 31 


» 20 39 


17 4 » 17 19 


» 12 




1 » 19 41 


» 20 34 


17 49 » 18 4 


» 7 




» » 19 53 


» 22 12 


17 34 » 17 49 


» 19 




» » 20 10 


» 21 45 


17 19 » 17 34 


» 27 




» » 20 12 


» 22 14 


15 59 » 16 14 


» 18 




. » 20 21 


» 21 29 


16 39 » 16 49 


» 15 




. » 20 26 


» 21 47 


16 29 » 16 39 


» 16 




» ' • 20 34 


• 22 34 


17 49 » 18 4 


» 20 




. • 20 39 


• 21 45 


17 4 » 17 19 


» 29 




, m 20 40 


» 21 16 


16 49 » 17 4 


» 25 




» » 20 47 


» 22 42 


16 14 » 16 29 


» 17 




. • 20 50 


• 21 42 


17 34 » 17 49 


» 9 




» * 21 9 


• 22 12 


16 34 » 17 4 


» 23 




. » 21 36 


» 23 36 


16 29 » 16 49 


» 21 


1 


. • 21 37 


» 22 39 


17 4 » 17 34 


» 22 




» » 21 50 


» 22 36 


15 1 » 15 31 


» 38 




. • 21 58 


» 22 52 


17 34 » 18 4 


» 24 




. » 22 3 


» 22 46 


15 31 » 15 51 


» 42 




> • 22 10 


» 22 49 


16 4 » 16 19 


• 32 




> » 22 11 


» 23 44 


16 49 » 17 4 


» 26 




. » 22 29 


» 23 42 


15 1 » 15 31 


» 17 




> • 22 35 


• 23 49 


17 4 » 17 34 


» 28 




. • 22 40 


» 23 12 


15 31 » 16 6 


^ 40 




. » 22 42 


» 23 45 . » 


16 4 » 16 34 


» 31 




. » 22 48 


»07 


17 34 » 18 4 


• 30 




. » 23 


» 39 


15 31 » 16 6 


•v 39 




. • 23 36 


»16» 


16 33 » 17 3 


» 35 




23 37 


» 38 


15 1 » 15 31 


» 36 




23 41 


»16» 


16 4 » 16 34 


» 33 




23 48 


»16» 


17 4 » 17 34 


» 84 
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Driekfehler. 

Seite 3, Zeile 17 ▼. o. lies m= + 4? 585 statt — 4f585. 
» 3, » 9 ▼. u. » 26"* statt 25"*. 

» 5« letzte Zeile und Seite 6 Zeile 8 t. n. lies tgl. Gang — 2f 00 statt + 2?00. 

» 11, Zeile 8 ▼. n. lies 27"* statt 28"*. 



26> » 8 ▼. 0. » 42V0 statt 42. 

27, » 6 ▼. IL » m = — lf480 statt + l!480. 

28> » 6 t. n., n. Seite 31, Zeile 7 ▼. n. lies c=-\- 0?319 statt 

31, » 6 T. u. lies « = — 0?630 statt «i = + 01630. 

36, » 15 ▼. 0. Ues 0= ^ 0!105 statt — 0fl25. 

46, ^ 19 ▼. n. * «= — Of321 statt — 11321. 

38—42, bei Oetober 6—24 lies aberall e= + 0^286 statt — Of094. 

65, Zeile 6 ▼. il lies 60V0 statt 50?0. 

74, » 14 ▼. u. » 6."42 statt 2/'42. 
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Nach dem Befehle 



Seiner k. nnd k. apost. Majestät 

auf öffentliche Kosten 

herausgegeben 



Ton 



CARL T«ii LITTROW, 



DirectoT der Sternwarte, o. 0. Professor der Astronomie an der Wiener UnlversiMt, k. k. R^Ierangsrath, Ritter des 
k. russ. St Annen-Ordens zweiter Classe, des Dannebrog- nnd des k. osman. ifedschldije-Ordens dritter Ciasso 
Doctorder Philosophie; wlAUchat Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften za Wien; Assodate der R. Astron, 
SodefT za London; d. Z. President der teterr. Gesellsehaft fOr Meteorologie nnd Mitglied des Vorstandes der astrono- 
mischen Oesellschaft zu Leipzig^; Mitglied der Association scientifique de France, der kals. Leopoldlnisch-Carolini- 
sehen Akademie der Naturforscher, sowie gelohrter Gesellschaften za SftchsLsch-Altenbnrg , Breslaa, Castelfranco 
Cherbonrg. Emden, ErAirt, Frankfurt k M., OOrlitz, Heidelberg, Jassy, Mainz, Padoa, Rom, Rovereto, Rovigo 

Ulm, üpeala, Washington, Wien etc. 



Dritter Folge 
Achtzehnter Band. 



Jahrgang 1868. 



-o<X3S:t3EDCX- 



WIEN, 1872. 

Oedrackt bei Leopold Sommer & Comp. 

In Commission der WaUiBhausser'achen Buchhandlung (Jos. Klemm). 



Einleitung. 



Für die im Torliegenden Bande abgedruckten Beobacbtangen am 
Refractor ist alles znr Redaction Erforderliche aaf der RQekseite des 
betreffenden Zwischentitels angegeben. 

In der Anordnung der Zonenbeobachtnngen ist gegen frühere 
Jahrgänge keine Aendernng eingetreten. Bei den hier TerOffentlichten 
Zonen ergaben sich folgende Differenzen für die als Fundamentalpancte 
gebranchten Sterne, wo man stets deren Position aas den ursprünglichen 
Quellen von den aus unseren Zonen gefolgerten abgezogen zu denken 
hat. Die in Klammern eingeschlossenen Zahlen wurden bei der Oon- 
Btruction der Tafeln nicht benützt. 



1857 Juli 15. Zone 98 



Diff. 



S t orn 



AB 



Decl. 



Nr. 



14 

25 

27 
40 
60 
55 
63 
79 
81 

90 

92 
115 
129 

132 
135 

179 

183 
190 
192 



W. B. XIX. 

|W. B. XIX. 
IR. 

W, R XTX. 
W. B. XIX. 
W. B. XIX. 
Arg. + 16« 
W. B. XIX. 
Arg. -f. 16« 
W. B. XIX. 
P. XIX. 
W. B. XIX. 
T. 

W. B. XlXc 
W. ß. XIX. 
R. 

|W, A. XX. 

|W. B. XX. 

W. A. XX. 

W. B. XX. 

R. 

|W. A. XX. 
|W. B. XX. 
R. 
R. 
W. B. XX. 



885.6 
994} 

7704) 

1005 

1163 

1270 

4004 

1399 

4057 

1576 
3il) 

1673 

9180! 

1694.6 

1964. 5 

8063 
86) 
14)) 
102) 
166 

8086' 
488) 
706 j 

8308 

8350 
835 



- 


- 0?36 


+ 2".4 


+ 0.08 


+ 2.8 


(- 

i 


- 82) 
h 0.16 

- 46 

- 0.23 
00 

- 0.08 

- 0.77) 


— 0.3 

— 06 
+ Ol 

— 18 
+ 08 
+ 2 9 
~ 1.7 


-— 0.2! 


— 20 


— 0.37 

— 0.29 
+ 0.41 




- 0.1 
-1.6 

- 1.1 


mm 


- 0.41 




- 1 5 



+ 0.20 
(+ 0.54) 
(- 1.69) 



0.22 — 0.9 



+ 22 + 0.4 



— 3.5 
+ 0.1 

— 0.3 



IV 



Einleitung. 



1857 Juli 21. Zone 99. 



Diff.- 



Stern 



AR. 



Ded. 



Nr. 7 


w. B. xvm. 

R. 


1552.4 
6882 


— 0fl5 


- 


- 1".4 




» 32 w. B. xvrii. 


1777 


+ 0.09 


— 


h 3.5 




• 34 W. B. xvin. 


1810 


(— 0.79) 


- 


-02 




» 37 R. 


7059 


+ 0.13 


- 


- 1.1 




» 46 R 


7099 


0.00 


— 5 




., W. B. XIX. 
• *^ R. 


29 
7116 


4- 0.15 


— 1.0 




» 50 B. 


7140 


+ 0.04 


+ 2.6 




m 58 


W. B. XIX. 
R. 


1621 

71881 


+ 03 


+ 0.1 




• 59 


iW. B. XIX. 
R. 


170 

71891 


+ 0.11 


— 1.0 




» 81 R. 


7341 


— 0.06 


+ 2.6 




1» 91 M. 


2453 


— 0.25 


— 1 9 




» 92 M. 


2454 


- 0.09 


+ 0.3 




1857 Juli 25. Zone 100. 








m 


Nr. 1 W. B. XVIII. 


1097.8 


+ Of22 


-- OM 
-- 0.3 




• 31 W. B. XVlIl. 


1371.2 


— 0.49 




-,1W. B. XVIIL 

• ^Mr. 


1552.4 
6882 


+ 18 


— 3.7 




,_ W, B. XIX. 
• "^ R. 


353 
7299 


+ 04 


— 0.1 




« 119 R. 


7300 


+ O.Ol 


— 1.8 




11Q ^' ^* XIX. 


404 
7341 


— 0.09 


+ 3.3 




. 145 W. B. XIX. 


644.5 


.6 + 0.12 


+ 2.1 




1857. Juli 25. Zone 101. 










Nr. 7 R. 


8146 


— 0fl2 


+ l."5 


1* 


» 23 B. 


8209 


— 0.20 


+ 3.6 




• 30 Arg. + 16« 


4237 


— 0^20 


— 1.0 




» 34 W. A. XX. 


426 


-- 007 


+ 4.9 




. 37 R. 


8259 


-- 0.23 


— 1.5 




» 39 W. A. XX. 


462 


(— 0.69) 


— 1.4 




. 43 W. A. XX. 


503 


+ 0.03 


+ 3.6 




(P. XX. 


185 








• 60{t. 


9466 


+ 0.35 


— 2.0 




|r. 


8381 








» 107 W. A. XX. 


1017 


+ 0.21 


— 0.6 




» 119 R. 


8585 


— 29 


+ Ol 




• 126 W. A. XX. 


1163 


— 0.24 


- 1.6 




» 144 W. A. XX 


1321 


(- 0.81) 


— 3.9 




» 146 W. A. XX. 


1343 


~ 0.33 


— 0.4 




» 152 W. A. XX. 


1383 


— 0.29 


— 1.2 




1857 Juli 15. Zone 102- 










Nr. 7 R 


6411 


- 0f22 


+ 0."6 




,. w. B. xvm. 

• ^^ R. 


468 
6454 


- 0.21 


+ 0.8 




» 20 R. 


6468 


— 0.14 


- 2.5 




^jw. B. xvm. 


619 
6474 


+ 0.24 


+ 1.6 




♦ 41 W. B. XVIII. 


667 


-- 0.13 
-- 0.16 


— 1.5 




« 53 R. 


6609 


+ 1 8 




» 61 w. a xnii 


947 


— 0.15 


+ 24 









Einleitung. 










V 






Diff. 






Stern 


AR. 


Decl. 




Nr. 73 W. B. XVIU. 


1097 R 


+ 0f45 


+ 0."9 




» 83 w. B. xvni. 


1241.2 


— 0.07 


- 3.2 




» 98 w. B. xyin. 


1421 2 


— 0.13 


+ 0.4 




• 108 ^ 


1552 41 
6882 1 


— O.Ol 


— 1.2 




1857. Jnli 26. Zone 103. 










Nr. ij^; ^^ 


413 
9257 


— 0f34 

* 


— 0."4 




2 IL 


8018 


- 


- 0.14 


— 1 1 




» 10 R. 


8063 


- 


- 0.16 


0.0 




» 24 R. 


8131 


- 


- 0.25 


— 0.5 




» 36 *V« A. XX. 


254 


0.00 


-- 2.5 
-- 2.2 




» 55 W. A. XX. 


405 


+ 0.15 




» 61 **• A. XX. 


462 


(— 0.62) 


— 0.7 




» 78 R. 


8372 


+ 0.14 


+ 0.8 




P. XX. 


185 








» 80 T. 


9466 


— 0.24 


— 1.2 




R. 


8381 








• 83 W. A. XX. 


662 


— 0.16 


— 7.1 




• 87 W. A. XX. 


703 


(— 0.61) 


-- 0.8 
-- 4.4 




• 95 R. 


8471 


— 0.06 




1857 Juli 27. Zone 104. 










Nr. 9 W. B. XVIII. 


1421.2 


-- Of39 
-- 0.10 


+ 0."4 
+ 0.8 




» 35 w. B. xvin. 


1656 






.. W. B. XVIIL 

' *^ R. 


1769 
7012 


— 0.21 


— 3.3 






► 46 W. B. XVIII. 


1783 


(— 0.73) 


-- 1.8 






► 47 W. B. XVllI. 


1777 


+ 0.07 


-- 1.8 






. 49 w. B. :xviu. 


1819.21 


— 0.09 


00 






. 52 R. 


7059 


0.00 


+ 1.3 






► 67 W. B. XVIII. 


1905 


+ 0.07 


— 2.2 






► 58 W. B. XVIII. 


1901 


— 0.06 


— 3.2 






» 65 R. 


7123 


+ O.ll 


(- 9.1) 






. 67 W. B. XIX. 


83 


— 0.24 


— 0.2 






► 69 W. B. XIX. 


106 


+ 0.17 


- 


- 0.8 






> 76 W. B. XIX. 


171 


— 0.14 


- 


- 0.8 






» HO M. 


2454 


— 013 


— 1.0 






^.„ W. B. XIX. 
' "^ R. 


538.9 
7406 


— 0.38 


+ 0.4 






► 113 W. B. XIX. 


560 


+ 0.06 


+ !•* 






' ^^^ Arg. + Ib« 


7505) 
3871 j 


+ 0.47 


— 0.5 






* 141 W. B. XIX. 


885.6 


— 23 


+ 0.3 




185' 


7 Jali 29. Zone 105. 















Nr. 



31 W. B. XVIII. 


1180 


öl W. B. XVIII. 


1402 


77 W. B. XVIII. 


1682 


o^ w. B. xvni. 

ÖÖ R. 


1769 


7012 


94 Arg. + 17* 


3858 


105 W. B. XIX 


106 


109 W. B. XIX. 


171 


il6 R. 


7249 



— OfOl 
+ 0.03 

— 0.21 



— l."5 

— 2.9 
+ 06 



— 0.18 —2.4 



-- 0.29 

-- 0.14 
-- 0.04 
-- 0.23 



— 5.1 

+ 1 7 
+ 0.7 

— 0.6 



VI 






Ein 


1 e i t a n g. 






















Diflf. 




. 




Stern. AR. 


Ded. 




Nr. 


122 B. 


7271 — 0?12 


+ 2."8 




» 


130|^- ^- ^"- 


7*345 + ^'^ 


— 0.6 




» 


jjA W. B. XIX. 


'fm - 0.02 


+ 3.8 




» 


148 W. B. XII. 


585 + 0.02 


— 1.2 




» 


149 W. B. XIX. 


594 ^ 0.06 


— 2.1 




» 


152 W. B. XIX. 


628 0.00 


0.0 




» 


4 CO W. B. XIX. 
^^^ R. 


739.40 _Q 
7534 0" 


— 2.5 




» 


Atrt' *^* P. XIX> 
^^^ IL 


994 
7704 


— 0.39 


•+ 3.6 




» 


.-ß W. B. XIX. 
176 j^ 


1001 
7715 


+ 0.40 


+ 5.3 




1857 Juli 29. Zone 106. 










IT. XX. 


189 






Nr. 


■ 1 W. A« XX 
*iT. 


947" + o'oi 

8401 


+ 0."5 




» 




^^0) - 13 
8467 j "•" 


+ 0.4 




» 


34 W. A. XX. 


910 


- 0.10 


— 0.3 




» 


46 W. A. XX. 


1017 


- 0.14 


-- 1.7 
-- 1.1 




» 


60 W. A. XX. 


1J47 


- 0.47 




» 


61 W. A. XX. 


1163 — 0.29 


— 0.6 




» 


77 W. A. XX. 


1343 — 0.29 


— 3.0 




» 


80 


W, A. XX. 
R. 


1361 
8751 


— 0.06 


+ 0.9 




» 


81 


W . A. XX. 
R. 


1362 
8752 


+ 03 


— 10 




1857. 


Aug. 12. Zone 107. 

% 








Ni. 


,o W. B. XVUI. 
*^ R. 


*76^) 0*22 

7023 "^^ 


— 4."4 






19 R. 


7037 +0.05 


— 0-8 






55 R. 


7279 +0.30 


+ 0.9 






-Q W. B. XlX. 
^ R. 


^^^1 — Ol 
7306 — ü.ül 


+ 1 2 






65 W. B. XIX. 


462 — 25 


+ 1.4 
+ 0.7 






80 R. 


7456 


- 0.12 






82 W. B. XIX. 


644.5.6 


- 0.36 


— 1.7 






87 W. B. XIX. 


717 


- 0.19 


— 2.2 






97 R. 


7604 


- 016 


— 1.7 






100 W. B. XIX. 


854.6 — 0.41 


+ 4.3 






,,o W. B XIX. 
^" R. 


^1?s?| 


1 

— 1.7 






121 W. B. XIX. 


1150.1 + 0.31 


+ 4.3 






122 W, B. XIX. 


1157.8 — 0.23 


-- 1.5 
-- 1.6 






138 W. B. XIX 


1308 — 0.21 






140 W. B. XIX. 


1371 + 0.20 


— 3.3 






141 W. B. XIX. 


1359 — 0.04 


+ 2.2 






150 Arg. + 16« 


4042 — 032 


— 1 5 




1857. 


Aug. 13. Zone 103. 








Nr. 


4 ^ 

^ Arg. 4- 16« 


3871 + Ü.30 


— l."3 




» 


19 W. B. XIX. 


894-6 + 0.06 


+ 2.4 

-- 0.1 




» 


45 W. B. XIX. 


1188 9 — 0.44 





Einleitung« 



VII 



Diff. 



Nr. 



» 
» 



47 
61 
66 
78 
97 
106 
107 

108 

114 

118 

119 
124 

126 
127- 



Arg. 4- 16» 
Arg. 4- 16« 
W. B. XIX. 
W. B. XIX. 
W. B. XIX, 
Ä. 

Arg. -f 16* 
IM. 
|S. E. 

W, B. XIX. 
|P. XIX. 
!T. 

W. A. XX. 
R. 

|W. A. XX. 
|W. B. XX. 
|W. A. XX. 
W. B. XX. 
R. 



Stern. 

3981 

4004 

1408 

1572 

1772.3 

7940 

4117a 

2567 ( 

1934) 

1964.5 

413) 
92571 
5 
9063 
86 ( 

141 ) 

1021 

166> 
8086) 



t 



AR. 
0?49 
O.Ol 
0.33 

— 0.29 
(— 125) 

— 0.16 
+ 43 

+ 0.24 

+ 0.30 

— 0.36 

— 033 
+ 0.27 

— 0.16 



Decl. 

— 1.''4 

— 0.8 
+ 2.1 

— 15 
+ 1.9 

— 4.2 
+ 7 

+ 3.2 

+ 3.4 

— 2.4 

— 1.6 

— 06 

— 08 



— O.Ol + 0.3 



VoD den meteorologischen Beobachtungen ans dem Jahre 1867 
stehen den Meteorologen Sonderabdrücke als Ergänzungen der vollstän- 
digen Yom Jahre 1776 beginnenden und bis einschliesslich 1855 in 
fünf Bänden eigens pnblicirten Reihe zur Verfügung. 

JV^ien den 24. Februar 1872. 



€. T. Littrow. 






PLANETEN- 



UM) 



COMETEN-BEOBACHTÜNGEN 



AM REFRAGTOR VON SECHS ZOLL ÖFFNUNG. 



Vom 30. Mai 1870 bis 14. Mai 1871. 



Von 



Joliaiiio Paligia;, 



▲siiatont der k. k. Sternwart«. 



Die folgenden Beobachtungen sind am Ereismikrometer des 
Fraunhofer'schen Refractors von sechs Zoll Oeffnnng angestellt Für 
die Halbmesser des Ringes wurden die früheren Werthe beibehalten, 
nämlich: 

für den äusseren Kreis R = 987."7 

„ „ inneren „ r =885.9 

Die mittleren Orte der den Katalogen entnommenen Vergleichssteme 
sind mittelst der Auwers'schen Tafeln Astr. Nachr. Nr. 1300 auf Wol- 
fers reducirt, und an die Orte des Kataloges von Schjellerup zur Re- 
duction auf dasselbe Coordinatensjstem -^ 0*03, -^ 0.^4 angebracht 
Die neueren Meridianbeobachtungen der verschiedenen Sternwarten 
wurden ohne weitere Correction so angenommen, wie sie vom Beob- 
achter mitgetheilt sind. Die Reduction der Sterne Tom mittleren auf 
scheinbaren Ort ist mit den Oonstanten des Berliner Jahrbuches be- 
rechnet. 

Ceber die Art der Reduction der Beobachtungen enthält Annalen, 
3. Folge, III. ß. alles Nöthige. 

Job. Palisa. 



MMHHMM 



Amaltbea. 



3 



Amalthea. 



Aaaltkea 

Ami 
lo 34 3a. 1 

36 a6.3 


40'. 8 
"7-9 
48. a 
a4.5 

35.0 
1 1 . 1 

48.7 
a4.3 


39 39.3 
• 41 33.0 


43 a6.!i 
45 ao. 


46 40.0 
48 33.2 



Stern 1 — 



A IM f 

10 35 3a. 3 
3; 37.3 



40 


39 


6 


4' 


34 


5 


44 


a6. 


a 


46 


ai , 


,3 



47 4®.o 

49 35. a 



8 

4i.a 
18.5 



48. o 
^5.9 



35.1 
la .6 



48.5 
a6.7 



AMaltkeA — 

II 4 3.a 

5 a7.4 



6 la.a 

7 36.8 



S 39.0 

10 4* ' 



«» 47.9 

i3 — 



— i 




16. 





-4. 


3 


^4. 


a 


*4. 


,a 


5i. 


,3 


5i. 


,3 





. a 





9 



Stern 2 - 

II 3 4^* ^ 

5 5.3 



5 54.0 
7 »4.a 



8 ai.3 

9 4».« 



11 3o.8 
la 5o. 4 



58.4 
5i .7 



7.^ 
0.4 



35. a 
a7...8 



44.5 
36.6 



1-LaL 22593 1 1* 54*a4.'66 + 8** 38' o.^Ö 



hm* 
Mittel der Zeit 10 55 la.i 

Corract. der ühr — 19 ^7«^ 

Sterazeit 10 35 44.8 

Mittlere Wien. Zeit .. 10 39 55.6 



1871. 



21. I&ri. cf 

Differenz (Plan. — St. J). 
— i"» o.«55\ 

+ 17' i8."i 

I .o5l 



0.75I 
o.7ai 



— I 0.77 
Corr. Uhr^aog -f- 0*33. 



Differenz (PL — St. 2). 
4-0" ao.*i3J 



ao . 4o' 

ao. o5| 
19.98 



+ a6' 



a. a 



-f- o ao . 14 
Corr. Uhrgaog — 0*11. 

Stesn 1. 



Weisse I 921 
Rümk. 3776 



24.90 
«4.79 



3.7 
3.1 



Schjell. 4331 ^4.74 ^.3 
Bios SchJell. benatzt. 

1871.0 11*54"* 24/74 +3* 38' i."3 

Reduct. . +0.89 — 5.5 
Differ. .. — i 0.44 4-1718.1 

eig. Bew. + o . o i — 0.7 

Reff — O.Ol 4- 0.5 



Amalthea «» 53 aS.ig +8 55 13.7 

Stern 2. 
Lal. 22564 11* 53"*3.*7a +9'2i' 3i."9 



Weisse I. 896 
Schejell. 4324 
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Comet > 
Log. F. Par. 



44 37. i3 4-ta 3o 37.2 

9.835 



8*638 



Cemet 1870. II. 

Entdeckt von Coggia am 28. August 1870. 



Uaet + 



hm 9 
ai 39 a9.a 

41 3o . 5 



4a a8.5 
44 a7.o 



45 36.1 

47 34.1 



38. o 
19.5 



39.0 
16.0 



46.0 
a3.8 



Sie» 1 — 



Am« 
a I 39 10.0 

4^ 4.5 



ia 

44 



a 3 
3.4 



45 16.1 
47 »o.» 



9 
19.' 
54.8 



i7.*8 
53.4 



a5 .0 

1.4 



CMet - 

ai 48 47. a 
5o a6.8 


59.0 
ia.5 


5a 48.7 
54 a8.7 


a.o 

160 

a5.8 
40.8 


55 i3.6 

56 55.0 



Stent 2 + 

ai 49 35.8U9.0 
5i 6.8 54.0 



53 38.8 
55 I I .0 



5i.8 
58.4 



1870. 



24. Septevtier. h 

Differenz (Coro. — St. J). 

-|- o« aa.*i7 

ai .90 
ai .8a 



+ 19' "^/'ß 



+ o ai .96 



h m 9 
Mittel der Zeit a i 47 58 . 7 

Correct. der Uhr + 

Sternzeit ai 

Mittler« Wieu. Zeit ... 9 



1 ao.o 

49 »«.7 

36 a7.a 



Differenz (Com. — St. 2). 

— o'"45.'oal 

46.15} — a4' 37. "5 

— o 46. a5 
Stern \. Lal. 2046* 



1870.0 

Redaot. .4" 
Differ. ..+ 
eig. B«w.+ 
Refr — 



A m 



37.'9i 
a.64 

ai .96 
0.08 
0.0a 



-fa3* 
+ 

+ 



6' 



>9 



9/'- 
la .9 

12,6 

a.4 
0.5 



Comet 



1 3 



a.5'7 +a3 a5 3a. 7 



Stern 2. B. D. 154- 



1870.0 I* 3 

Reduct. . . -|- 
Differ. .. — 
eig. Bew. — 
Refr + 



m 



Comet . . . • • 3 
Im Mittel i 3 
Log. F. Pftr. 



43/77+ 


a3^ 


59' 


4. 7 


a.65-h 






»»./ 


46.^5- 




»4 


37.5 


0. 10 + 






4 8 


. o3 — 






0.6 


p . 1 o-f- 


a3 


a5 


44. t 


«-34-h 


a3 


a5 


38.4 


6.559,, 






9.706 



Comet 1B70. H 



?3 



Comet — 



A 



• 
33.': 



w 
48 

5o a5. o 

"54"~4T6 

55 59.5 

59 35. a 
62 3a. 5 



4-^.0 
«•i.4 



I7.0 
45. a 



470 
18.3 



Stc» — 



A 
ao 



m M 

45 »9.: 

47 5.a 



5i 4.6 
5a 38. i 



56 37.8 
58 la.o 



43% 
b'o . o 

.773 
a4.3 



5o . a 
57. a 



CoHet -f- 



ai 



6 7 4 

7 48. a 



18 8.0 



19 4G.U 3o.5 



a3 34.5 
a5 I a . o 

JL-ii 



ai . 5 
33.8 



i4 



5o . o 
57 5 



a I a 5 I . a 
4 5o .0 



14 55.0 
16 54 (* 



ao aa.8 
aa ao. 8 



o. I 

4o.a 



5.3 
43.9 



13. o 

I I . o 



Mittel der Zeit 

Correet. der Uhr . . . 

Sternzeit 

Mittlere Wieu. Zeit 



ai 5 55.3 

+ « 44.6 

^« 7 39 9 

8 38 11.4 



ai 38 45.8 
40 3a. 5 


59.5 

17.« 

8.a 

i7.2 


4> 53.7 
44 4«.« 


45 35.8 

48 ao.; 


49.2 
7.« 

a6.8 
44.8 


5o 14.6 
5i 59.0 



Stern t — 



ai ^o f o . o 
41 5a. 8 



44 ai .0 

40 3.0 

48 '^.9 

5i 41.4 
53 a4 a 



a3 .0 



1870. 28 September. S 

DifTereaz (Com. — St.). 

+ 5"* la.'ooi 

• 0.73J + a' 9. "8 

Ö.9M 

7. 351 

a.63| + a' 40.^9 

I .60) 



+ 
Corr. Ubrg. -f- 



7. ai 
0.03 



+ 



a5.3 



1870.« 
Redact. . 
DIffer. .. 
eig. Bew. 
Refr. . . . 



Stern. Weisse II. 790. 
o* 3i»*a9/i3+ a5* 4a' 58."5 

+ « . 7 « +^ 

+ 3 7.a4 + 

+ 0.01 + 

o . oo-f- 



t4.8 

a a5,3 

0.8 

o. I 



Comet.. o 34 
Log. F. Par. 



39.09+ *5 45 39.5 



8.586^ 



9.Ö9* 



1870. 



33.5 
5 I . o 



SO. September. 2 

Differenz (Com. — St 1). 
— 1'" a3.'io 



i3.8 
3a. 9 



53.3 
la, 5 



Comet — 

ai 55 ao.8 
57 16.8 


33.0 

4.3 


58 49. a 
60 45. a 


0. I 
33 4 


aa 1 53.0 
3 48.3 


4.9 
36.4 


5 4.0 
7 1.3 


i5.a 

48 a 



Stem 2 

at 56 8.3 
58 3.0 



I 



59 37. a 
61 3a. o 



aa a 4^*4 
4 37. a 



5 54.5 
7 49 o 



18.9 
5a ^ 

48~ 
ai.8 



a4.58 
a5. 40 
a6.55 



+ 



a3' 3a.". 



Corr. Ukrg. 



54.0 
a6.9 



5.3 
38. a 



m 



— t a4.9' 
— O.Ol 

Differeoz (Com. — St. 2) 

— o'" 47*.o5j 

49.48 
49.57) 



49.''« 



Corr. Uhrg. 



o 48.47 
— O.Ol 



Stem 1. Wien. Ml kr. Vgl. 



1870.0 o*ai*"ia.'a^ 
Reduct. . + 



Mittel der Zeit «1 53 aa 4 Liffer. .. — 1 a4.9a 

Correet. der Uhr ...... + a 19.9 I ^^^ ^ ^^g 

Sternzeit a» 55 4^.3 ^^^ _ 

Mittlere Wien. Zeit ... 91814.1 



a.7a — 



+ a6'aa 34."i 
i5.6 
a3 3a -o 

«•8 
«. 5 



+ 



Comet... o 19 5o.ü9 -f-a6 46 19.4 



84 



Comat 1670 II. 







Stern 2, B. I). 


61. 






1870.0 


lo"" 


3 1 .*o 1 


+ >7- 


;' 'ß.'9 




Rednct. . . 


1 


a.74 


+ 


iS.S 




Differ. . . 


— 


48.48 


— 


90 49.9 




eig. Bew. 


— 


O" 


+ 


4.« 




Befr..... 


+ 


O.Ol 


— 


«.4 



Ctmet - 

h m ß 
i 1 3 7 'i 'i . 8 

39 »9 


34.5 
5.8 


43 (5.8 
45 4.^ 


18.5 
5o.3 


48 i5.o 
5o 1 3 . 


•i7.o 

0.9 
3o , ü 

5.4 


53 lö.J 
55 17.0 



Steri — 

Am« « 

■i I 4 <* 1 3 . u a 5 . I 

41 56.8 44.7 



45 59.0 

47 4^.8 



5i 9.0 
5 -i 53.9 



5(> 14.3 
5; 58.9 



Comet.. o 19 45 «I +«6 4^ 47." 
Im Mittel o 19 47.65 -fa6 46 33. a 
Log.F. Par. 8-405,, 9 -0^7 



1870. 



1 1 . 1 

3o.a 
IX ,1 
4«. 7 



96.3 
i6 9 



C«met -|- 

ui 58 59.7 
Co 46.0 



03 8 38. o 
10 a o . 5 



I 3 5o .0 
i5 33.3 



19 '3.5 
•jo 44.8 



i3.Q 
3a. 5 



5o.3 

7.5 



4.5 
18. 3 



17.5 
29.8 



Stern + 



aa 



i 44.9 
3 43.0 



II 'i 4 . 4 

i3 ai.b 



16 38.9 
18 37.0 



ai 53.3 
a3 5i.3 



55.3 
3a 5 



34.5 
11. 'i 



49. a 

26 'i 



4.» 

«o 9 



-^a 



3. Oetober. C 

Differenz (Com. — St.). 

* 44.'4V 



45.83 

47.48| 

48.93 

5i .08 

64.40I 
56.3o| 
58. 5o 



+ 



a6/'i 



+ i' 55/'6 



Stern. 

1870,0 o 

Rednct. . + 

Differ. . . — 

eig. Bew. -|- 
Refr. . . . 



- a 50.87 4- » 4o.8 

Wien. M«ri(L Beob. 
o**43/53 -f-a7'» 69' iS.^S 



a.7^ + 

a 50.87 + 

O.Ol -f- 
o . 00 



17,0 

I 4». 8 
0.8 
0.0 



Comet ... a 3 
Log. F. Par. 



Mittel der Zeit . . . 
Correct. der Uhr . . . 

Slernzeit 

Mittlere Wien. Zeit 



A m « 

ai 58 44.3 

+ a 34.5 

aa I 18.8 

9 13 1.9 



Comet — 



ai 3 1 14.5 
33 19.5 



35 a4.o 
37 a9.8 



38 53.5 

4o 59.0 



a6.o 
7.2 



36.5 
17.0 

46. o 



Steril 1 + 



ai 3o i5.6 
3a ia.9 



34 a6.3 
36 a3.o 



37 56.5 
39 53. I 



a6.a 
3 o 



36.5 
■3.4 



6.8 
1^.3 



57 55.39 -|"'8 ■ ■«.9 
8.389,, 9.5S6 



1870. 



5. Oeteber. S 

DiiferRnz (Com. 
-f i"' a.*38, 



— St. 1). 



a.oa 
I .a3' 



— ig' 46. "3 



+ I 1.88 



Comet 1870 IL 



So 



C«mt + 



k m a 

:n 45 ig.o 
47 37.0 



5i 47.5 
53 34.0 

57 39.0 
59 96.0 



ff 
3 o 

a3 5 



3.0 

QO. 5 



54. D 
10.5 



Steri t — 



'2 I 



m ff 
4a i5.3 

44 5.0 



48 14.3 
4.9 



5o 



54 6.5 

55 58. a 



ff 
a6.8 

53.4 



a5. 7 
53.8 



18.3 
47.0 



A m ff 

Kittel der Zeit a« 44 ^6.0 

Correct. der ühr + a 1 o . 1 

Sternioit a« 4^ 36. i 

Mitüero Wien. Zeit ... 8 49 ^9.8 



Differenz (Com. — St. 2.). 

-^ 3"* 33.'ooj 

31.57I + aa' 55."o 
29.88» 

-[- 3 3i .48 
Corr. Uhrg. 04 

Stern 1. Wien. Mikr. Vgl. 

a3*4a«* 43/56 +a8^59'a9/'5 
a.68 
i ■ .89 
0,04 

O.Ol 



1870.0 
Reduct. . . 

Differ 

eig. Bew. — 
Refr — 



+ 18.". 

— 19 40.3 

+ 4.9 

— ^ 

Comet.. a3 43 48.08 -|-a8 4® 5.8 

Stern 2. Weiue II. ft4B. 

a3*4o« 9/10 +a8* 16' 58/3 
+ a.66 -f 18. a 

4- 3 3i .5a 4- ^* 55.0 

-j- €».o5 — a.7 

•: — O.Ol -f" ® '5 



1870,0 

Rednct. . 
Differ. . . 
eig. Bew. 
Befr 



a a 5 a 5 a . 5 
54 46 


7.5 

3i.4 

3 a 

•^4.7 


56 47.0 
58 39.5 



Stent 4- 



aa 



5 1 a 4 . 3 
53 a4.3 



55 18.3 
57 18.5 



34.3 

■ 4 • o 



^8.7 
8.a 



tovet — 



a3 



4 

6 



o.a 
7.0 



8 
I o 



0.8 
8.0 



11 58. a 
■ 4 3.5 



i3..S 

54.5 



10.4 
57.5 



9.3 

5«. 4 



Stern — 

a3 a 43.5 
4 38.3 



6 45. a 
8 39.5 



10 4a. 4 
la 36.8 



54.8 
^7.6 



Comet... a3 43 43.3a +18 4« 9-3 
Im Mittel a3 43 45.70 +a8 4© 7 4 
Log. F. Par. 8 . 397« 9.575 



1870 



16. «eteber. O 

Differenz (Com. — St.). 



+ 



m 




"h '. 



•7. "4 



4" I 517.3 



56. o 
a8.3 



54. i 
a5.6 



Mittel der Zeit ... . 

Correct. der Uhr 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 



h 



m ff 

2 «4.7 

5 0.0 



a3 

+ 

a3 7 24.7 

9 ^6 49.9 



+ 



4-1 a1. 17 
Corr. ührg. +0.02. 

Stern. Wien. Mikr. Vgl. 



aa.4 



1870.0 aa*34"» 7.'i9 

Rednct... + ^-^7 

Differ.. ..+ « »3.19 

eig. Bev. 0.00 

Refr 0.00 



+ 3o' 

+ 

+ 



6' 4i."o 
aa . a 

r aa. 4 

o 7 
0.0 



Comet . a^ 35 3a. 65 +3o 
Log. F. Par. 7.85i 



8 a6.3 
g.497 



f6 



Cum et 1870. II. 



C«Met -{- 



h m § 
aa a9 58.5 

3t 55.5 



4a 
44 



9.5 
5.5 



4? 5a. 8 
49 48.0 



ia.5 
fi .o 



•-•7.5 
49.8 



7.5 
3a. 8 



8teri + 



Am« 

aa 33 ao 



35 



3 
8.3 



45 34.3 

4? ao.a 



5i 19.0 
53 4.3 



3i .9 
56. a 



i6.7 

7.7 



3i 5 
5i.4 



C«Met — 



aa 53 58. o 
55 53. j 



59 54.5 
61 47.5 



a3 



5 47.5 
7 4". 5 



la.c 
38.3 



7.0 
33.0 



o.a 
a4.8 



Stera — 



aa 



57 
59 



19.0 
18.0 



a3 



3 
5 



i5.i 
i3.8 



9 9.7 



3o I 
6.9 



1870. 



18. «ctober. d 

Differens (Com. — St.). 
— 3»» 17/30 

19. >3 
a 1 . aS 

a3.i8 

a3.9i 

a5.a8| 



— o' 43/'a 



— o 



55. a 



a5.8 
3.0 



ao. a 



11 8.o|57.a 



Mittel der Zeit 2a 

Correct. der Uhr ^ 

Sternzeit a a 

Mittlere Wien. Zeit ... 9 



IM « 

5o 54.1 
5 39. I 

56 33. a 
8 8.7 



-^3 ai .68 — o 49.7 
?orr. Ubrg. -f 0.04 

Stern. 
Ul... 44151 aa*a9«o.'a9 -f 30^7' 58."6 



EL... 10399 



0.7a 
. . 2 E + L 



8 0.4 



aa 4> a 1 .0 
44 3i.o 


3i.5 
19.5 


48 11 .a 
5o ai . 5 


aa.4 
10.5 


53 55.8 


7.0 



Steri — 



aa 39 17.9 
4i 10.4 



45 

47 



9.0 

a.7 



5o 54.3 



56 



7.o|55.o| 5a 49. o 



a8.a 
59.3 



1870 .0 
Rednet. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Refr 



aa'ap"' 0/57 -j-3( 

+ a.a3 + 

— 3 a I . 7a — 

o . 00 — 

o . 00 



59."8 
aa.ö 

49.7 
o.a 

0.0 



Gofiet. .. aa a5 41.08 -f- 3o 7 3a. 5 
Log. F. Par 7.83a 9*498 



1870. 



Zf 



ao . o 
5i.8 



5.a 
37.4 



a3 



C«Met4- 



o 

a 



a I . o 
7.5 



6 9.0 

7 55.5 



II 44.5 
i3 a9.5 



37.5 
5i.5 



a6.o 
37.5 



0.3 
ia.8 



Sten -f- 




8 a9.3 
10 3o . 3 



i5 .a 

57.7 



5.0 
46. o 



tC. •et«ber. 

Differenz (Com. — St.). 
+ 3« II. '97/ 

10. 53^ -|- a' 

9.751 
8.00J 

6.68| -f a 



10." 5 



17.7 



Corr. Ubrg. 



+ 



+ a 14.1 



39.5 

19.5 



k m 



Mittel der Zeit aa 58 

Correct. der Uhr + 6 

Sternzeit a3 5 

Mittlere Wien. Zeit 9 o 



6.1 

54.3 
0.3 

5o»8 



3 8.99 
+ 0.04 

Stern. 

P. XXII. lO^a* 4*» 59.'8o + a9" 54' 54.^3 

59.31 54.1 

59 78 53.4 

59.5a 5i.o 

59 68 53.8 



W. II. 98a. 99 
rayl.. 10297 
Rümk...9907 
aob.. .4856 



ang. 

1870,0 
Rednet. . 

i Differ. . 
leig. Bew. 
Refr 



P + W + T + Rk + Rob. 

6 

aa* 4«59.'6a +a9* 54' 53."3 



+ 
+ 



a.oi + 
9.o3 + 
0.00 
o . 00 



a3.a 
i4 « 



I .a 



0.0 



Comet... aa 8 10.66 -^^g Sj 3 1.8 
Log. F. Par. 8 . 094 9 . 5 1 o 



Cotnet 1870. H* 



«7 



€•■€! + 



Am« 
1 33 54.5 

35 48. ö 



£5 17.5 
57 8.5 



1 a4.o 
3 

V • • • 



7 «7.5 
9 »4.5 



ff 
10.0 

33.5 



33.0 
5a. o 



37.5 
58.5 

4^ 
0.5 



Stf rt + 



Am« 
I 3o 17.3 

3a 8 o 



5i 4^.6 

53 3o.5 



57 5o.3 
59 37.3 



3 3 54.3 
5 40.3 



a8.9 
57.0 



54.6 
18.^ 

:^.5 
a5. 1 



18.0 



1870. 



+ o' 



Corr. Dhrg. 



A :n « 

Mittel der Zeit « 55 a5.9 

Gorreet. der Uhr + 8 33.8 

Sternzeit ^ 3 59.7 

Mittlere Wien. Zeit ... *» 39 41. 3 

Eintretende BewOlknng hinderte die 
weitere Beobaehinng. 



C%mtt — 



ü 3 1 5 27.5 
17 »4.3 



19 !»3.5 
ai a3. o 

a3 Q.5 
a4 58. o 



40.5 
6.5 



40.0 
10.0 



16. o 
43.0 



Steri 1 ~ 



9 3 16 30. 3 

18 3a. o 



ao 19. I 
33 3i .8 



38.8 

«3.3 



27. «etober. % 

Differenz (Com. — St.). 

+ 3" 38.'70 
36.33 
34.30 
33.95 

+3 35.77 
+ 05. 

Stern. 



i."a 



Lal. 42660ai*46*"««.'ö7 +^9* 34' 57."a 



W. 11.1113 



ang.. 



31.31 

L + 2 W 



55.5 



1870. Q 3i*46«ai/i6 +39* 34' 56."i 

Reduct. . + 1.78 + 33.6 

Differ. . + 3 35.83 + o 1.3 

elg. Bew. — 0.0* — 1.3 

Oefr 0.00 0.0 



^^■1 



Comet... ai 49 58.75 ^39 35 19.7 
Log. F.Par. 8.660 Q 700 



a8.o 
a3.9 



a3 54.7 
36 6.8 



3.4 
58. o 



CoMet + 



33 37 19.0 

39 17.5 

35 16 o 

37 17.0 



34.5 
4.« 



33.5 
3.0 



Sien 2 — 



39 3o 55.0 
3a 3o.8 



58 



43 45.0 

45 43.o|3o.5 



38 53.5 
40 3o.o 



47 3* .2 



9.® 

17.0 



1870. 



13. NefeMber. 

Differenz (Com. — St. 1). 
— 1" i/38 



o..3a 
0.85 



— 18' 33."5 



6.3 
16.3 



34. ü 



48 59.3I46.0 



— I 0.85 
Corr. (Jbrg. — 0.01 

Differenz (Com. 

— 3** 34.'30 

34.40 

35.45 

— 3 34.66 



Am« 
Mittel der Zeit aa 38 3i.6 

Correct. der ülir + i4 «6.6 

Sternzeit a« 4« 38.3 

Mittlere Wien. Zeit ... 7 « « * . 3 



St. 8). 



+ «3' 



9.'« 



Corr. ührg. — 



o5 



Stern 1. "Wien, Mikr. Vgl. 

1870. Q 3i*i5"*47.'73 +38'36'4o."a 

Rednot . + i.a4 -j- si.g 

Differ. .. — i 0.86 — 18 33.5 

eig. Bew. + 0.01+ 0.6 

Refr — O.Ol — 0.4 



Comet... ai t4 48.11 + a8 18 39.8 



<8 



Coroet 1670. It- 



Stern 2 

Lal... 41634» i*i8"'io/64+a7*54'5«''.o 

Weisse II. 423 10.40 56.6 

L 4-3 W 
ang- -^ 

1870.0 ai*i8'"io/46 +17" 54'55."4 

Reduet. + • .»7 + ^^«8 

Differ. .. — 3 24.71 + ^i^ 9.1 

eig. Bow. — O.Ol — 0.7 

Refr. ... o 00 + ••^ 



Coinet.. ai i4 4?. 01 +a8 
(m Mittel ai i4 47.^6 -faS 
Log. F.Par. 8.^175 



18 a;.i 

18 98.4 

9.536 



tonet — 



o 47 a4.5 
49 33 .0 



5o i^,5 
5 a 5 'i . o 



53 5a. 5 
56 9.0 



58 3.0 
60 18.0 



36^5 
a I . o 



54.0 
41.5 



3.0 
58. o 



>4.^ 
7.^ 



Sten 1 - 

h m » 
o 46 5o.6 

48 4^.5 



5o 9.0 
5i 59. a 



53 33.3 
55 7.8 



57 39*5 
59 18. a 



1.8 
3i.3 



1870. 



'io . 3 
47.8 



SO. N«Temfcer. 

Differeni (Com. — Sl 1). 
-|- o"* 4».'^o' 



44.3 
54.8 



43.17 

4o.5a| 

41.68, 



— 19' 45.% 



54.0 
4.3 



ikmtt -\- 



10 37.0 

13 I ■ . O 



>4 


3, 


.0 


i5 


45, 





'7 


47. 


5 


•9 


39. 


.0 



a I 37.0 
a3 10.5 



39.5 
58. o 



i5.5 
34.5 



0.0 
i5.5 



40.5 
58.5 



Slera C — 



I II 44.0 

i3 38. a 



i5 

'7 


19.0 
i3.8 


■9 
ao 


3.7 

58.8 



aa 44.8 
a4 40.4 



55.1 
37.0 

»9 4 
3.4 



-f- o 4« .89 

Corr. ührg. 4-0.01 

Oifferens (Com. — St 2). 

— I' 



a 
a 



a.'aol 
i.9of 

a3.55l 



a3 ,5^ +"' 



^7."4 



14.5 
48.5 



Corr (Jhrg. 



— I aa. 7a 
— — o.oa 



55.0 
3o . o 



Stero. 1. Wien. Mikr. Vgl. 



h 



in X 
5 I 3 . a 



Mittel der Zeit 1 

Correet. der Uhr 4" '^ 5i.4 

Sternzeit 1 aa 3.6 

Mittlere Wien. Zeit ... 9 a3 3o.a 



1870.0 ai* 6'" 53/4 1 

Redact. .4" * • ® 5 

Differ. . . 4- 4 ' • 90 

eig. Bev. 0.00 

Refr — o.o3 



--a8* 19' 40.5 

— aa. I 

— 19 45.« 
4- 0.8 

— 0.5 



Comet ai 7 36.33 4-a8 

Stern 2. 



17.8 



U'. 41277(8) 31*8" 56.'i4 4-a7*37'o.''8 
Weltteil 179 55.88 4-5 

L 4- 2 W 

Angen.: — ^— ^— 



Comet 1870- H. 



«9 



1 








1870.0 3 1^^ 8'"55.'97 +97° 37' 3."3 
Redoct. . + 1 .08 -f 3i.o 
Diflfer. .. — 1 33.74 — 33 37.4 
eig. Bew. — 0.01 — . 3 
Refr -4- o.o5 + 0.7 






Comet... '>• 7 34.35 +37 59 53.1 
Im Mittel. a* 7 35.34 +38 5.5 
Log. F.Par. 8.654 9. 7 «6 


»tu * 

a3 46 39.0 

48 44.5 


5o'.5 
33.0 

3.0 

45.0 

17.0 
0.5 


Sttn " 

h m t 
33 46 8.3 

47 4^.0 


3/.8 

33.5 

33.7 
47. a 

47.5 
1.3 

1.3 

«6.4 


1870. 82. Nefember. f 

DiflTereuz (Com. — St.). 

-f o« 44.'6o\ 

44.35[ ^ ^ '^- ^ 
43.90) 
44. 2o| 

\l'H+ 3' 5. ."5 
43.301 ' 

44.7^1 


4t> 5o.5 
5i 56.5 


49 '0.5 

50 59.7 


53 5.0 
55 13.5 


53 34 3 

54 14.5 


56 18.5 
58 96.5 


3o.5 
14.5 


55 48. a 
57 38.5 


fiAMet 4- 


Sft«rB 4- ' 


^^■KVV 1 

3 58. 
5 46.5 


t3.o 
3o.5 


3 4.3 

4 "«.7 


1 3. 
3 3 


+ 43.96 -f- 3 3.8 
Corr ührg. -j- 0.01 

Stern. Wien. Mikr. Vgl, 


6 19.0 
S 3.5 


34.0 

47.5 

0.5 

14.« 


5 34.0 
7 3i 3 


33.3 
'i 1 . 


9 4^-o 
11 39.0 


8 5o.8 
10 57.5 


0.0 

48.4 

i5.8 
3.8 


1870.0 3l" 5 3 3.'3 6 ^ 

Reduct. . + I.Ol 
DiflTer. ..+ 43.97 " 
eig Bew. 0.00 - 
Refr. ... 0.00 - 


[-37 3' DO.' 3 

31 .8 
3 3.8 

O.i 

0. I 


i3 Y.5 

■4 46. 


16.0 
3o.5 


13 6.3 

■4 »3.^ 


Mittel der Zeit . . . 
Correct. der Uhr . . 

Stemzeit 

Ihlitdere Wien. Zeit 


hm » 
...• 5o,o 

-{- 17 35.7 

. . . . 18 45.7 

8 13 10.9 


Comet... 3 1 6 8.34 -I-37 66 33.0 
Log.F.Par. . 8 673, 9.653 


33 39 33.5 
3i 34.0 


44.0 


Sien - 

33 3o 6.3 
3i 48.5 


18.3 
36.3 

3.3 
31.3 


1870. C4. Nefeaker. ^ 

Diflfereqx (Com. -- St.). 
. — o*" 39/85J 

3o.85l 
3ü.8o\ 

3o . 5ol 
33.75) 


33 i5.o 
35 8.5 


37.5 
55.5 


33 5o.3 
35*33.4 


36 37.5 
38 17.® 


39.0 
3.5 

44.5 
9.5 


37 3.3 

38 43.4 


• 4.5 

3i.9 

19.3 
36.0 


39 3o.o 
41 33.5 


40 7,0 

41 48.6 










3o.5o 4- 46.3 



ao 



Qonet 1870- H. Comet 1870- rV. 



I C*Het + 



h m i 
44 52.5 



46 9 5 

47 56. o 



49 32. o 

5i 8.0 

7? 30.5 

55 4.5 



•4.0 
36. o 



17.0 

4« .0 



37.5 

5o . o 



36.5 

i7.« 



Sie» + 



Am« 
33 43 q8.3 

45 34.3 



46 3i .5 

43 33.8 



49 5o.8 
5i 39,0 



53 5t. o 
55 38 3 



« 
40.0 

13. I 



3.0 
37.3 



A M # 

Mittal der Zeit 33 43 9.7 

Correct. der Uhr 4- 1830.8 

Stemzeit o o 3o.5 

Mittlere Wien. Zeit.... 7 46 36.9 



Stern =s Stern Tom 22. Not. 
1870.0 31* 5« 33/36 + 37** 53' 56. '3 

0.97 + 
3o.5o+ o 

o.oo-|- 
o . 00 



Bedact. . + 
Dilfer. . . — 



43.0 

■ 1 . 5|eig. Bew. 

-77^ Reff 

37.4 



3t 6 

46.3 

0.3 

o .0 



Comet.,. 31 4 53.73-f 37 54 . 4 4 



Log. F. Par. 



8.540 



9.63: 



Entdeckt von W innecke am 23. Noyember 1870. 



1 

8 


Cevet - 

m « 

34 10.5 

36 4.5 


i 
31 .0 

53.0 

58. 
3i.5 


3o 47.0 
33 43.0 




37 13. 
39 9.5 


33.5 
57.5 



Skn-f- 



Am « 
8 30 34. I 

31 57.3 



36 56.3 
38 3i .1 



33 i5.3 

34 5i.8 



33' 3 
46.8 



6.0 

30.6 



35.3 

41.4 



Cemet- 

B 44 34.5 
46 10.0 



5l 33.5 

53 53.0 



57 56. o 
59 35.5 



48. o 
55.5 



36.5 
37.0 



10.0 
10.0 



Stern — 
8 4® «7.^ 36.3 
43 8.0 59.5 



46 57.4 
48 45.8 



53 36.3 
55 14.0 



6.0 
^7.3 



34.3 
5.3 



Am i 
Mittel der Zeit 8 4 > 53 . 1 

Correct. der üBr -{- 18 3o .0 

Sfcemzeit 9 033.1 

Mittlere Wien. Zeit ... . 16 44 5o.o 



l 



1870. 



>4. Nefember. $ 








Differenz (Com. — 


St.) 


• 




+ 3« 


56.'88\ 










i.38| — 


V 


Sj.-i 




6.97I 










9.3S 










i5.63 — 


3 


44. 


8 




30.43 









4-4 8.43 — 3 5i.i 

Corr. ührg. +0.07 

Stern. Weiste I. 891. 

1870.0 I3*53* 3.'6o — 3* 43' 4o.''o 

Redaet. . + 0.84 — 5.1 

Dlffer.... + 4 8.49 — • 5i.i 

elg. Bew. + 0.0« + 4«® 

Refr. + o.o3 — o>3 



Comet... 13 57.19.43 — 3 46 33.6 
Log.F. Far. 8;583^ 9.^84 



Comet 1871. I. 



31 



Comet 187L L 

Entdeckt Ton Winnecke am 7. April 187L 



C«met — 



h m 9 
«o 9 47.5 
la 36.5 



14 56. 
«7 45. 



33 56. 



i 


r 


4 


, o 


•9. 


.o 


• a. 


5 


»7. 


5 


»5. 


o 


39. 


o 



Steni — 

k tu § l 

■4 37-7 



i6 48. o 
19 45.4 



31 58.6 
34 56.3 



53*4 

»4 .0 



I .3 

33 .0 



1871. 



•1.4 
43.4 



toaelHh 

lo 3o 47.® 3*5 
33 37. & 33 .0 



35 40. 
38 3i. 



4o 36. 
43 18. 



56.5 
i5. o 



4-3.0 
3.0 



Sleri -^ 
10 33 49.^ 

35 19.4 



37 4» 4 

4o 13.1 



43 38.3 

44 57.5 



5.0 

3.3 



58.5 
55.5 



44. 
39.6 



Mitiel der Zeit lo 36 43.5 

Correct. der Uhr + o 3 3 . 9 

Sternzeit 10 37 16.4 

tfiulere Wien. Zeit .. . 9 8 54.5 



11. April, d* 

OÜferens (Com. — 

— i" 57/07 
56.38 

54.7; 

5«. 97 
5i .35 

5o.o5 



: 



St). 

— I' io."o 

— 1 34.1 



LaL. 6349 3*. 
Groonbr. 586 
A. Oe...3802 
RadcLI.. 837 
Berl.Her.Beob. 



- I 53.56 — 

Stern. 

48"* i3.*34 +5i 
13.55 

13.54 
13.43 



«a.49 
äugen. Rad. -)- BerL 
2 

1871. 3*48*" I3.'46 

ßediict. . — 3.37 

Differ — 1 53.56 

eig. Bew. 0.00 

Refr 0.00 



+ 5i 



I 17. 1 

58' 5o."3 

4». 7 
40.6 

41.« 
40.4 



58' 4o."7 
— 1 .3 

I 17. I 
+ o.i 
+ 0.0 



Comet.. ü 46 16. 63 + 5i 
Log. F. Par. 8.8i5 



57 33.5 

9.834 



C«Met — 



« I 17 55.5 
30 33.5 



31 14.0 
33 53.0 



34 36.5 
«7 14.5 



«8 4.0 
3o' 4o. 5 



II. 5 
I 5 . o 



3 1.5 
34. u 



53.5 
55.5 



31.0 
33.0 



Sien — 

II 17 35.0 49.8 
30 33, I 7.3 



30 53 
33 4o 



.0 
.3 



i3 

3 



^4 

±7 

37 39 

3o 38 



.4 
.0 



.6 
.3 



7.3 
36.0 



38.3 
47.3 



54. ti 
14.0 



C«Met + 

■ I 33 1.0 

34 46.0 



35 
38 



17.0 
3 .0 



38 43 o 
^137.0 

4a 3.5 
44 48.5 



»9.0 
39.0 



35.5 
45.0 



0.5 
10.0 



33. o 
3i .0 



Sie» -f 

II 3i 53 .5 10. 3 
34 17.3 0.3 



35 8 
37 33 



,0 
.3 



38 33 
40 56 



.3 

.3 



41 54 

44 17 



.4 

-3 



36.3 
14.6 



5i.8 
38.3 

T7T8 
58.9 



1871. 



1*. April $ 

Differeas (Com. — St.). 
+ o"* i5.'33 



i5.'33\ 
16.351 
i7.35j 

18.10) 
18. 65. 

19 6o| 
30. 5o 

30 



— 1' 3."9 



.5o( 
.431 



— I 33.7 



+ 



18.38 — I 18.3 



SS 



Comet 1871. I. 



Amt 
Mittel der Zeit 1 1 3 i a i . i 

Correct. der Uhr -^ o 35.5 

Sternzeit ii 3i 56.6 

Mitilere Wieu Zeit ... i o 9 a 8 . a 



C#«et — 



h m 
10 II 



f 
a.5 



I 3 4^.5 



I 5 3 a . 5 

17 IG . o 



ao 0.5 
aa 37.5 



9 
190 

■'Ali 

49 ^ 
54.0 



Sten - 

10 la 14.'^ 
I 5 I a . 4 



18.0 
a [ . o 



16 4a. 3 
«9 4«. 4 



a I 
a4 



9-^ 



a6.3 
0.6 



Stern. 

1871. o a* 5o.'"7 + 5i* a6' 

Reduct. . — a.*a5 — i/'S 

Differ. ,. + 18. a8 — 118. 3 

eig. Bew. 0.00 + o.a 

Refr. .... — 0.0 a — o.a 



Comet . • 
Log. F. Par. 



8.737 



9 903 



1871. 



55.7 

aß. 6 



aa .0 
56.3 



Comet + 

10 a4 59.0 la . 5 
27 59 .0 44 .^ 



39 34.0 
3a 3a 5 



33 59.5 
36 58.0 



47.'* 
18.5 



Stcri + 

10 a6 34 o 49. ^ 
ag 3. 84-. 3 



38 aa.o 
41 ai . o 



I a . 5 

44.5 



35.0 
7.5 



3 1 8.0 
33 36. o 



35 33.5 
38 0.8 



39 55. a 
4 a a a o 



a3.7 
ao . o 



49-4 
44-7 



U.April. 9 

Differens (Com. — St.). 



— 1»* ai.'7o 




— a' 3a."5 



— 3 II .0 



— I 19.75 — 



Stern. 



54.5 



II .0 
59 



h m « 

Mittel der Zeit • o aö 7.7 

Correct. der Uhr + o 36 . 9 

Sternzeit 10 a6 44.6 

Mittlere Wien. Zeit ... 8 56 35. o 



Bonn 710 3* 1« 1 5.'86 + 5o* a6' i4."8 

Berl. Mer.Beub. 16.06 1 3 . a 



ang. : 



ß -f Uerl. 



1871 . o 
Reduct. 
Differ. .. 
eig. Bev. 
Refr 



3* i"* i5.V 4 5o' a6' i4."o 



— a . 19 

— * »9:5 

o .00 

.— 0.0a 



— I .« 
— a 54.5 

+ «-8 

— o.a 



m mm ^0 tF^^-* 



|Comet.. a 59 54.00 -\-So a3 19.8 
Ug. F. Par. 8.806 9.0^4 



' 



i3 45 3o.o 
48 4 


46.0 
46 

47.5 

49.0 

39.5 
37.6 


54 3a. 

57 7.0 


14 8 ai .0 
10 54.5 



Sien — 



i3 49 59.3 
5a 4^«^ 



59 0.9 
61 5 a o 



1 4. la 46. a 
i5 37.8 



i a. a 

35.0 



i3.a 
38. a 



59. a 
«4.7 



Amt 
Mittel der Zeit 1 3 57 a4 . 6 

Correct. der Ulir -|- o 39 . 6 

Sternzeit i3 58 4*^ 

Mittlere Wien. Zeit ... 1 a 19 a8 . a 



1671. 



16. April. 

Differenz (Com. — St.). 
+ 4"* 37.'io 

36.45} — i' 54."! 
33.85 



— 4 35.80 

Stern. B. D. 911. 

.8;i.o 3* i3" 5i.'75 +49* «4' 59."a 

Reduct.. — a.ii — ".3 

Differ. . _ 4 35. 80 — i 54.» 

eig. Bew.. -j-. o . 1 7 — *•■ 

Refr...- — 0.47 — » ^ 



Comet .,39 «5.54 +49 «^ «^-^ 

Log. F. Par. 8.566 9. 960 



I 



Comet 1871. I. 



Uvet — 

h m » i 

I o a6 4^. ^ I . o 
ag 31 .5 8.0 



3i 


4» 


.o 


34 


"7 


. o 


35 


aa 


.o 


38 


'n 


.o 



4o 59.5 
43 33.0 



57.5 

a.5 



36.5 
40.5 



14 .« 
19.0 



Sien — 

k tn B 
10 ü8 43.0 56.8 

3i 7.a 5a.S 



33 3; 
36 1 



38 i4 
4o ^o 



4a 5i 
45 .7 



Cemet -f 
10 4^ 5.019.0 

48 37.5 a3.^ 



5o 56.5 
53 39.5 



55 liO.o 
58 ai .0 



1 1 



« a4 .0 
a 55.0 



1 1 .0 
«4.0 



3.5 
$.0 



39.0 

4<».* 



SIeri 

10 4? ^1 

5o a6 



5a 4^ 
55 16 



57 33 
59 6 



1 1 



a 8 

4 40 



1871. 



5a . a 
47. <» 



29. 7 
a5 .0 



6.0 
3.4 



4- 



4.4 

ia.8 



55.8 
3.a 



47.« 
5a. 9 



«a.9 
a6.o 



hm* 
Mittel d«r Zeit 10 44 54.5 

CorFeet. der Uhr -f o4i-9 

Sternseit 10 4^ 36.4 

Mittlere Wien. Zeit . . 8 55 44. a 



19. April. S 

Differeaz (Com. — St.). 

— t"* 5o,'7o 

49.70 
49. »5 
48.10 

47.5a 

46.70I 
45.33| 

44.87 



+ 



•' 49/'o 



+ 



tJ.7 



— I 47.76 
Stern. 



+ 



9i.3 



Grooml«-.694 3* 3 3*" a.' 18 + 47'34' 55."4 

54.7 
53.0 

S0.8 

54.8 

5». 7 



Taylor 1 185 

Rob 742 

Radc1.99i... 
Bai'y. . 1081 
Madler . . 483 



C«Met — 



1 a 



10 
i3 



44 5 
i3.o 



i4 5a .0 
17 ai . o 



>9 
ai 



0.5 
39.0 



a3 8.5 

a5 38. o 



i .0 
56.5 



9 o 

5.0 



16.0 
la . 5 



a5.o 
aa .0 



Steri — 

11 9 38 .9 
la a . 5 



i3 
16 



35.7 
9.3 



17 4^4 

ao 17.5 



a I 5o . 5 
a4 a5.3 



4a. 7 
48.5 

49 o 
56.3 



55. a 
4.a 



«9 
ia.7 



•99 
a.i3 

a.ao 

«99 
ti.3i 

Bloa M&d!cr benOUt 



1871.0 3*a3"' t/3i -f 47'*34< 5i.''7 

Redttct. . — a . o 4 — 1.2 

Differ. .. — i47.7Ö -r o3i.3 

eig. Bew. o . 00 0.0 

Ref r. ... 0.00 0.0 



Comet . . 3 
Log. F. Par. 



ai I a . 5i 4'47 35 a 1 . 8 
8.789 9.^34 



187L 



«0. ipriL % 

Differens (Com. — St.). 



C8Mt + 

la a'y 38. o 

30 a 5 

3 1 35 . o 
33 58.5 

35 a7.5 
37 5a .0 



39 3a.o 
41 56 . o 



53 


.• 


46. 


. 


5i. 


,0 


43 


.a 


4» 





55. 


5 


48. 





40. 






Steri -f 



la a6 3o.o 

a8 39.1 

3 o a 6 . 1 

3a 34.5 



34 »9.« 
36 a5.o 



38 a3.a 
40 a7.6 



45.7 
aa . a 



4». 3 

* •" a 



35.5 
8.3 



39.5 
10.8 



i4.a5l 
«4.68, 
t5.5a, 
i5.63 
i6.85i 
i7.55| 
«8.7a. 



— •' 47. 



"«« 



— I 19.' 



+ 



3.1 



I 15.78 — I 

Stern. 

Arg. Öltz. 3S88. 3* 34"» i8.'a8 4-46''58'56.''a 
Berl.Mer.Beob. 18.39 58.5 

Bios Berl. Merid. Beob. benützt. 



Ana. d. WIm. Steriiw. 3. Folg« XVlll. 



84 



Comet 1871. I. 



hm § 
Mittel der Zeit i a a6 a8 . o 

Correct. der Uhr -|- 04^-8 

Sternzeit la 37 10.8 

Mittlere Wien. Zeit... 10 33 6.1 



C«mel 



h M 
10 49 

5a 


4**5 
«9.0 


57 
4.0 


53 
55 


ao.o 
59.0 


34.5 
44.5 



Steri - 



56 5o 5 
59 a8.o 

II o ao . 5 
a 57.5 

3 53.5 
6 a9.o 



3.5 
i3.5 



35.0 
43.0 



i5 .0 



h Hl 
10 49 

5i 


t 
i5.a 

II . 1 


5a 
54 


5a. 1 
5o.o 



56 ai .a 
58 19.0^ 



34. I 
53.2 

3a. o 



1871.0 3* a4"* 18/39 +46' 58' 58."5 

Reduct. . — a o a — i . 3 

Differ. ..+ 1 15.78 — i 3.i 

eig. Be V. 0.00 0.0 

Refr — o.o3 — o.3 



Comet.. ^ a5 3a.ia +46 57 53.8 
Log. F. Par. 8.660 9.93a 



1871. 



59 5i .a 
61 48.7 



1 1 



3 aa.6 
5 ai .0 



40.0 
0.8 

9.0 
3o.5 



4».- 
a.7 



2S. April, b 

Differenz (Com. — St.). 



+ o«'47.'a^ 



C«Met -f- 



11 8 ai .0 
10 4^«o 
la ai .0 
14 4^.0 



37.0 
3o.o 



36.5 
a8.5 



a5.o 
17.0 



Stera -f- 



11 7 18.8 
10 7.0 



11 18.0 

i4 5.5 



16 10.0 
18 33.0 

ao 8.5 
aa 34 .0 

a4 I 4 . o 3o .5 
a(> 38.0 ai.5 



a5.o 

•7.5 



i5 7 . »* 
17 5a .6 



19 6.a 
ai 5i .4 



3o. a 
55.1 



3o .0 
54.2 



a3 9.5 
a5 54.9 



18.3 
4« .2 
17.6 
40. I 




+ 3' 3i."8 



+ 3 



1 .0 



4-0 5o, 17 +3 16,4 

Stern. 
Wien.Mikr.Vg1. 3*3a a3.»o6 + 45''44'54."3 



ai .4 
43.0 



hm t 
Mittel der Zeit 11 750.4 

Correct. der Uhr ^44.4 

Sternzeit n 8 34.8 

Mittlere Wien. Zeit ... q 6 5 1 . a 



ßerl. Mer.Beob. 
ang.- 



aa.79 
W. + 2 B. 



55.8 



.871.0 3*3a*»aa.'88 +45^ 44' 

Reduct. . — " .98 — 

Differ... + o 50.17 +3 

eig. Bew. — 0.01 — 

Refr 4-0.04 + 



55.''3 

«.4 
16.4 

0.4 
0.3 



Coraet... 3 3J 11.10 +45 48 lo.a 
Log. F.Par. 8.76$ 9.85a 



Comet - 

11 i5 a&. 5 
17 59.0 


38. 
45.0 


19 aa.5 
a 1 57.0 


36. 
4^.5 

44. S 
5o.5 

5o. 
55.0 


a7 3 1 . 
3o 4.0 


3i 36.5 
3^ 9.0 



Stero — 



11 I 4 aa . 5 
16 a6.5 



18 


18. 


.3 


ao 


a3. 


5 


a6 


^4 


.9 


a8 


3i 


.0 



3o a9. I 
3a 36.8 



39.5 
10.3 



35. a 
7.2 



10.7 
16.0 



4«.o 
ai . 1 



1891 



S5. AprlL cf 

Differenz (Com. — St.). 
+ 



1- .7.'.7 
18.45I 
i9.35{ 

»9.37 
ai.63 

aa .3c| 
aa.58| 
a4.3o 



+ 



49."8 



+ 



+ 



ao.6a + 



6.3 



a8.o 



Comet 1871 L 



35 



€%mH + J Ste»>f 



h m 

II 4' 


t 
'9.5^ 


t 
35.0 


a3 


27 .5 


ii.o^ 
5o . 


45 


3a, 5 


4: 


4« .0 


>4.o 


49 


36.0 


5a . 


5i 


45.0 


18.0 


53 


45.5 


55 


55. • 


38. 



Am« 
I I 39 47. I 

4a 16. a 



44 0.3 

46 ^8.9 



4^ 3.7I 

5o 3 I . a 

5a la . I 

54 39.3 



9 
0.0 

3.a 



i3.i 
16.0 



17. I 
18.7 



a5.3 
a6.8 



Mittel dar Zeit 11 

Correct. der ühr 

Stemeeit ig 

Ifittlere Wien. 2eit ... ^ 



m 
36 



8 



37 
+ 47.0 
37 «4.8 
»3 48.7 



Stern. B. D. 833. 

1871.0 3*43»'i6*5o -fj3'53' 

Reduct. . — I .89 

Differ. .. + 1 a«.6a -f « 

eig. Bew. — 0.0a 

Refr. + o.o3 -4- 



I 



46."8, 

..4 
aS.o 

••/ 
o.3! 



^ _ 

Comet... 3 44 3S.a4 +43 56 i3.o) 
Log. F. Par. 8.735 S.B78I 



I I 



5i 

53 



mel — 

9.2 
39. 1 



56 
59 



45.3 
17.0 



I a 



I 

3 



a5. a 
57.0 



- 




aa 


.0 


aö. 


.3 


59. 





4. 


3 


38. 


1 



Sie» - 

li 53 8.4 
55 ao . 4 



aa. 5 
6.4 



187t. 



58 43.3 
60 57.0 



ta 



9 
1 1 



i3 .0 

44.0 



i3 
16 



55.5 
a8.o 



44.5 



a6.a 
3-7 



8.4 
i5.4 



3 
5 



aa.7 
37.3 



5:.a 
43.4 



11 7.3 

i3 a5. a 



i5 49* ■ 
18 8.3 



36.4 
a4. I 



86. A|irll. S 

Differenz (Com. 



— St.). 



— I 



ai 
I a 



a 
o 



a.a 
55.4 



tomt + 



la 



«9 
ai 



5.0 
aj.o 



a6 
a8 



a5.o 
40.0 



3i 
33 



o.a 



35 

37 



a8.o 
44 6 



39 
4a 



54.0 
8.51 



19« » 

8.5J 



39. a 
a6 . o 



Stera-f- 



la ao 46. I 
a3 i3.6 



i5.i 
a .0 



4^.4 
3o.o 



9..0 
54.0 



a8 5.a 
3o a9.4 

3a ^^,o 
35 5.a 



58.1 
1.3 



I 7 .a 
16.6 



37 9.« 
39 3i .0 

41 33.5 
43 53.5 



54.5 
5a .0 

aa. a 

17.8 



46.8 
40.7 



h 

Mittel der Zeit t a 

Correct. der ühr 

Sternzeit 1 a 

Mittlere Wien. Zeit ... 10 



t7 39.0 

+ 47.8 

18 a6.8 

• 47.8 




+ i' 45.". 



+ • 5a. 6 



4^ . 35 



— I 46.39 + f 18.9 



1871.0 3 
Reduct. . 
Differ. . . — 
eifir. Betr. 
Befr. . . . 



Siorn. B. D. 854. 

5o'« 8/o8-(-43' 
— 1.86 

I 46 39-1^ 

O.Ol 

+ o.o3 






tö^ o."4 

— 1.3 
« "8.9 

— 0.5 
-f- 0.3 



Comet .... 3 
Log. F. Par. 



48 19 85-1-43 
8.685 



17 17 8 
0.915 



3 • 



SS 



Comet 1871 !• — Vergleich(ternbe«timinang«ii. 



Am« 
la 35 ai .5 

37 a3.o 


« 
3a. 

II. 5 


41 ai .0 
43 a7..o 


3a. 

i5.5 


44 55.0 

47 5.0 


7.0 
53.0 



Stern + 



Am « 
la 34 33.6 

3ö 36. a 



4» 37.0 
4» 34.0 

44 «2.7 

46 6.0 



44.4 

a5.7 



1871. 



48.3 
aa.3 



^4.4 
54.7 



Mittel der Zeit la 41 35.6 

Correct. der ühr >^ o 56. a 

Stemzeit la 4^ 3i.8 

Mittler« Wien. Zeil ... 9 i5 33.8 



+ 



.tH 



14. Hat O 

Differeni (Com. — St.). 
47.'o3 — ao' 55."7 
48.47 ai i3.9 

So . 55 ai 16. a 



+ 



8.6 



48.68 — ai 

Stero. 

Lal. 9072.. 4* 43"*56.'oo-f 3o*56' Sof'g 

55.84 5o.4 

L + 2 W 



Weissen 960 

ang. 



1871.0 4* 43»' 55/89 +3o" 56' 5o."6 

Reduct. . — 1.48 — I . o 

Differ. .. + o 48.68 — ai 8.6 

eig. Bew. -|- o . 1 a — 1.4 

Refr. ... — 1 .94 — a8.6 



Comet 4 44 4« -^7 +3o 35 ii.o 

Log.F. Par. 8.65 3 9.97« 



Yergleiehsternbestimmimgen« 



Verßleichstern zu Comet 1870 IL 20. November. 



A 

I 



Vgl«*. 4- 



m « 
3 33.3 



5 ao.9 10. o 



1 


44. 


3 


la 


4' 


a 


i3 


57. 


.3 


i5 


54 


.« 


«7 


10 


.3 


«9 


6 


.8 




ao 
aa 



7.^ 
3.5 



Steri — 



A 
1 



m » 

3 43. Q 

5 57.0 



1 1 

i3 


3. 
18. 


7 



«4 
16 


16. 
3i 


.3 
. 


«7 
«9 


29. 
44. 


, a 
, 



ao aG.o 
ai 4<»-8 



« 
5a . o 

48.3 



I a . a 
9.0 



a5 . 1 
aa . 5 



38.0 
35.3 

35T1 
3a .0 



A m 
Mittel der Zeit 1 14.0 

Correct. der Uhr -)- 3.9 

Sternzeit 1 17.9 



1870. 



t8. ttttmhtf. S 

Differenz (Yglst. — St.). 

— o* a8.*i7 
a8.oa 

27.95J + 17' 3o."6 

a8.i3 

aS.aS 



— o a8 . lo 



Stern Weisse II. 139. 



1870.0 ai* 7« ai.'47 +a8^ 
Differ. . . — o a 8 ■ o * + 
iRefr.. .. + o.ü4 



a 9. 4 
17 3o.6 

+ 0.5 



Vgl8t...ai* 6 53.41 +a8 19 4o.5 



Vergleichiterabestimmungen. 



87 



Vergleichstern zu Comet 1870 IL 22. November. 



Tglst, + 



Amt 
1 3o 34.5 

3a 34. a 



33 


a8. 


3 


35 


a8. 





36 


ao. 


4 


38 


«9 


8 


39 


5. 


,8 


4i 


5, 





4i 


49. 


.8 


43 


48. 


.0 



44 49.0 
46 47.5 



45*0 

a4.4 



38.1 
17.7 



3o.a 
9.3 



16.0 
54.5 



59.8 
37.7 



59. 1 
37.4 



Stera — 



Am t 
1 3o la .0 

3a io. o 



33 


5, 





35 


3. 





35 


57. 


1 


37 


55. 


1 


38 


4'. 


a 


4« 


40, 


« 


4> 


»6, 


3 


43 


»3, 


.3 



44 a4.e 

40 a3.5 



t 
•4a. 5 

59.« 



16.3 
5a. 5 



8.0 
44.7 



5a. 5 
3o.o 



36.4 
I 3 . o 



35.0 
i3.a 



Mittel der Zeit . . 
Correct der Uhr. 
Sternzeit 



Ji m 

.... 1 38.7 

.... + 3.9 

I 4^.ö 



1870. 



88. Beeember. S 

Differena (Vgltt. — St.). 
+ o"* a4.'i5 



a3.83 

a3.7ol 

a4.i3| 

a4.o7 

a4.i3 



+ ao' 



C^o 



-[- o a4 . 00 
Stern. B. D. 3999. 



1870.0 
Differ. .. 
Befr. 



ai* 4« 59/i6 + a7' 3a' 55."8 

-|- o a4.oo -(-ao o.o 

-[- 0,06 -j" ® 7 



Vglst ai 5 aS.aa-f-a; 5a 56.5 



Vergleichstern 1 zu Comet 1870 U. 13. November. 



Tght + 

o 4i 45'3 56. a 
43 36. o 



44 


59. 


a 


47 


o. 


o 


48 


38. 


.4 


5o 


37. 


.5 


5i 


53 


.8 


53 


53 


. I 



56 
58 



8.5 
7.« 



IC. I 

49« 



48.3 
•-»7-4 



4.2 

4a. 8 

18.9 
56.8 



Siera — 



o 4o 56. I 
4a 56.9 



44 9.2 

46 10. I 



47 47.5 
49 48.4 

5i a.8 
53 4.1 



55 18. 1 
57 18.8 



6.3 
46.3 

• 9.0 
0.3 

57.3 
38.5 



ia.7 
54.4 



a8.o 
9.2 



A m 
Mittel der Zeit o 48.1 

Correct. der ühr -)- 5.9 

Sternzeit o 54.0 



1871. 



3. Jluer. (J 

Differenz (Vglst. — St.). 

+ o"* 49.»7o 
49.95 

49.98} + 19' 4o/'9 
49.98 
49. 3o 



+ o 49.79 
Corr. Uhrgang -j- O.Ol. 

Stern. 
Ul. 4150« ai* i5"'o.'4a + a8'i7' n."7 



Weisse II. 335 



ang. 



0.53 

L + 2 W 



I 5.0 



1871 .0 

Differ.. .. 
Refr 



ai*i5" 

+ o 

+ 



o.'49 +'8- i7'i3."9 

49. 80 + 19 40.9 

o.o3 + 0,5 



Vglst... at i5 5o.3a -f-aS 36 55.3 
jahrl.Fr. + a.59 + »5.i 



1870.0 ai i5 47.73 +a8 36 4®.* 






38 



Vergleichstern bestimm fingen. 



Vergleichstern za Comet 18T0 II. 16. October, 



TgUt. — 



Am» 
a a I aa . 8 

a3 11.8 



a4 a8.339.7 



a6 17.7 



a7 aa .6 

3o a5.9 
3a 16.4 



34. a 
0.0 



6.5 



34.^ 
I .0 



37.4 
5.1 



Steri 1 + 



Am» 
a ao 49.4 
aa 5i .0 



a3 5S.4 
a5 56.5 



a6 49.4 
»8 5o.(^ 



39 53.5 
3i 54.3 



59.8 
40.5 



5.11 
46.3 



59.7 
40.5 



3.7 
44.0 



1871. 



a 35 la. 4 
37 4.^ 



38 


37. 


.8 


40 


^7 


.a 


4^ 


3 


. 


43 


5i 


.6 



45 a3.3 
47 »a. » 



• 

a4. 

5a. 


7 


49. 
i5. 


3 
.3 


i5. 

3g. 


8 


35. 


8 


0. 


.0 



Stern 8 — 



a 36 19. a 
3a S.a 



39 4'^-^ 



4« »9.3117.4 



43 6.7 

44 54.5 
46 37. 1 

48 i5.a 



3i .a 
5a. I 



54 



18.5 
4». 5 



39. I 
3.3 



3. Jittwr. cf 

Differens (Yglst. — St. 1). 
-J- o"* a7.'oa\ 

a7.a5l 
37. 3a" 

-f- o 37 . ao 

Differens (Tglst. — St. 2). 

— i'« 3.'5a 
3.35 
S.ia 
3.38 



+ a3' 8."a 



Corr. Uhrg. 



» 3.34 
— o.oa 



A m 

MiUel der Zeit 7 34.2 

Correct. der ühr -j- 5.9 

Sternzeit a 4^** 



Stern 1. Weisse II. ?•!« 

1871.0 aa*33"» 43.'*fe + 3V 

Reduet . . — 1 . 70 

Oiffer. .. +0 a7.ao — 

Refr. ... — 0.04 



»8' a7/'9 

-f «.8 

ai a6.5 

0.6 



Vglst.... aa 34 8.644-30 7 a.6 

Stern 2* B. D. 4731. 

1871.0 aa*^a5'" ia.'93 + a9'' 43' So."! 

Reduet... — 1.69 -f- 1.6 

Diffeiw... — I 9.36+ «3 8.a 

Refr + 0.04 •+• 0.6 



Vglst, .. aa 34 
Im Mittel aa 34 
Rednct.. . — 



7.97 + 30 
8.a8+3o 
1 .70 



7 0.5 

7 1.5 

+ «-7 



1871.0 aa 34 
jÄhrl. Pr. + 



9.98 + 30 6 59.8 
a.79 + 18.7 



1870.0 aa 34 7.19 + 30 6 4i«i 



Tergleielisternbostiromangen. 



39 



Vergleichstem 1 zu Comet 1870 II 30. September. 



Tglrt. - 

h m s 
X ^6 3o.3 


39.7 
3i.a 

55.1 
47.5 
35.9 
aß. 5 

i3.4 
■ 5.4 


3o 46. a 
3q 56.3 


35 a6.9 
37 35.3 


39 14. ö 

4> 34.2 



Stern — 



h m s 
3 a5 37.5 

37 5.3 



39 


43 


.3 


3i 


31 


.4 


34 


33 


. 3 


36 





.4 



38 I i.a 

39 49.3 



9 

4o.a 

5a. 6 



1871. 



13. Jiiier S 

Differenz (Vglst — St.). 



55.4 
8.9 



36.0 
47.3 



36.5 



Tght. + 



3 47 34.3 

48 59.9 

5 I 10.5 

Sa 4^*o 



P.3 

18.3 



54 56.3 
56 3 1.5 

Ts 48. "8 

60 33 . 5I1 o . 4 



37.' 

46.5 



a3. 3 
33.0 



Sterm + 



3 45 48.9 

47 57.7 



49 34.8 

5i 43.5 



53 



ao •■ 



55 39,330.3 



57.8 
48.8 



+ '•** «9/07 
19. «3| 
19. ^5| 

19. 13' 
18.65 



+ 4' 3 6. "6 



J 
t9.o5( 

18.90/ 

18.78] 



+ 4' 33."9 



43 7 
34.5 



39.5 



57 I 3 . 3 
59 31 .3 



r 



3 3.3 
13.3 



+ 



29 9 



18.98 -f- 4 

Corr. Uhrg. -i- o . o 3 

Stera. Weisse lU 484. 

1871.0 o* 19"* 56.*35+ 36^ 18' 34."i 

Reduet. . — 1.36 — o.i 

Differ. .. +1 19.00 + 4 ^9-9 

Refr. -|- O.Ol + o.i 



h m 

Kittel der Zeit 3 44.0 

Correct. der Uhr J- 9 . i{ 

Stemzeit 3 53.4 



Vglst. ... o 
Reduet. . 
Ij&hrl. Pr. 



31 14.104- aß 33 54. t> 
— 1 . 36 — 0.1 

-f- 3. i3 -f- *®.® 



1870.0 O 3t I3.33-|- 36 33 34.1 



Vergleichstern 1 zu Comet 1870 II. 5. October. 



3 3t 5.5 
33 58.3 


«5.7 
49 

57.9 
30.7 

3.3 

36, 


34 48.7 
36 4o*o 


37 53.9 
39 45.9 



Sie» 1 -f 

3 3 1 4^ • ^ 

33 41 8 



35 34.8 
37 33.9 



38 3o.3 
40 39.3 



5i .0 

33 . o 



33.3 
14.8 



36.3 
ao . o 



1871. 



IS. BeeeMber. cf 

Differenz (Vglst. — St. 1). 
— o« 39.'58 

39.85} - 30' So." 3 

39.87 



TgUt. + 



^ 45 4.4 

46 53.5 



48 3o.o 
5o 19.6 



5i 36.3 
53 44.6 



14.8 
44.0 



40.0 
9.4 



6.0 
34.8 



Sie» 8 — 



3 46 

48 



8.3 
a.3 



49 34.8 

5i 38.3 



5a 58.9 
54 53.7 



>9.o 
53 . o 



44.8 
i8.o 



— o 39.77 



Differenz (Vglst. — St 2). 



9.3 
43.0 




// 



Lal. 46682 33*43*"36/3i +39* 30' 36."5 
Weisse 11.909 36.43 36. o 

LI + W 
ang. 



40 



VergleichsterDbeitimma ngeo. 



Vergleicbstern 2 zu Comet 1870 IL 5. Octubcr. 



Mittel der Zeit . 
OorrecL der Uhr 
Stempelt 



A fit 
3 4'^ S 

— 4 4 

a 38.1 



1871.0 
Reduct . 
Differ.. . 
Refr 



a3*43'" a6.'37 
+ I .90 

— o 39.77 
— - o .oa 



-[- 39* ao' 

+ 

— 20 



36."a 

33.1 
5.3 

0.4 



VgJst.... a3 4a 48.48 

Stern. 2. B. D. 
1871.0 a3*43'"53.'78 
Ueduct. . + 1.91 

Diffei. .. — I 6.33 
Refr. ... "4- o . 03 



-{-29 o 

4643. 

+ 38"* 37' 

+ 
+ 



8.7 

5o. 3 

33.9 

53.7 

0.5 



STglst .. 
Im Mittel 
Red u ct.. . 



33 43 48.49 
33 43 48.4a 

+ ».90 



+ 39 o 16.4 

-{-39 O 13.5 

-J- 33.0 



1871.0 
jnbri. Pr. 



33 43 46.58 

+ 3. 03 



+ 38 19 

+ 



49.5 

30 .0 

■ > 



1870.0 33 43 43.56 +38 59 39.5 



Vergleichatero za Comet I 1871. 22. April. 



13 453.6 

7 3a. 3 


5.4 
30 . 


II 17.0 
i3 58. 


39. i 

46.1 


17340 
30 6.5 


36.4 
54.3 

4*i.o 
1 . 1 


33 3o. 1 
36 i3.3 



Sien — 



1 3 



8 36.3 
10 3o . 3 

14 5o . I 
i6 57.1 

30 57.3 
33 6.0 



37 3.3 

2*9 »3.4 



43.3 

.3.5 



7.0 
40. Gl 



i3.4 
5o . 3 



18. I 
57.5 



13 3o 36.3 
3a 4« .3 


53.0 
34.3 

34.8 

9.» 
35.3 


36 5o.o 
38 5a. 1 


4« 53.9 
44 53.0 



Stern •+ 



13 



33 35.3 
36 i4 3 

39 48.0 
43 36.3 



45 5o . 1 
48 37. I 



47.0 

3.3 



0.4 
14.6 



2. I 

|5.3 



A m 
Mittel der Zeit la 35. i 

Correet. der Uhr + 0.8 

Sternzeit 1 a a5 . 9 



l 



1871. 



25. Aprtl <J 

Differenz (Vglst. — 
— 3»' 1 5.^73 



St.). 



16. i5 
16.431 
16. 17) 

16. OOi 
16.35 

16. 15' 



+ y 33.''o 



+ 3 35.8 



Ul. 6791 
A.Ö.4062 



1871 .0 

Rednct. . 

Differ. .. 
Refr 



— 3 i6.i4 -j- 3 34.3 

Stern. 

3* $5»* 3 8. '69 4-45^4i'9o."9 

39. «3 19.3 

BIoi A. 0. benützt. 

3*35'**39.»i3-f 45* 41' tg/'l 

— 1.96 — 1.6 

— 3 16.14 + 3 34. a 
-(- 0.06 -(- 0.6 



VgUt. .. 
Reduct. . . 
1871 .0 



3 33 ai .09+ 45 44 53.5 

— «.97 — «.8 

3 33 33.f64- 45 44 54.3 



Vergleichiternbestimmuogen. 



41 



Vergleichstern zu Undina 1871. 24. Mftrz. 



TgUt. - 

hm s 
i3 i6 54.6 

18 46.3 


3.5 
37.4 

43.0 

18.4 
a3* 1 
59.3 

5.8 
4a. 7 


30 33.4 
aa 37.9 


»4 «4.4 
36 8.0 


37 67.2 

39 5i .a 



Stcri — 



km » 
i3 i5 43.3 

17 4».® 



«9 ^^.5 
9 1 ao. 3 



33 
aS 



3.3 
1.5 



36 46.0 
38 44.4 



5i.4 
^«.7 



3o.6 
I i.o 



11.3 

53 5 



54.3 
36.5 



Tglit. + 



i3 34 6.4 
35 56. o 

37 49.0 
39 38. a 

4« 3a^7 
43 11.5 

45 3i 4 

47 »93 



i5.3 
40.9 



58. o 
ig o 



3i .9 

3.6 



40.3 
• 0.1 



Stern + 

I 3 33 0.710.0 
34 44*034.3 



36 43.1 
38 a6.o 



40 16.8 

4« S9.4 



44 35.3 
46 7.3 



5a. 8 
16. a 



36.6 
49.: 



35.0 
57.8 



Mittel der Zeit 13 3a, o 

Correct. der Uhr -j- 0,9 

Stemzeit 13 3a, ^ 



1871. 



14« lai. 

Differenz (Vglst. — St.). 



+ 



m 



8. '8 5 

8.901 
8.8oi 

8.93 
8.93 

9-03| 

9.07 
8.98 



o' 56. "a 



— o 59.3 



+ I 8.93 — o 57. 7 
Storn. 

Lal... 23001» 3*10« 14 '96 +i3'*i5'a6."3 
Weisse 1.137 ■4-93 3o.3 

SchJ... .4432 14.93 33.3 

Bios Schj. benützt. 

1871. o ia*io"* 14/93 -4-i3' i5' 3 9.'3 

Rednct. . -|- ** • ® ■ — « . » 

Differ. .. + 1 8.93 — o 67.7 

Reff 0,00 0.0 



VgUt 13 II 34.67 -(- i3 14 a3.5 

Reduct . . -f- o . 8 I — 1 . 1 

i8;i.o la II a3.86 -f i3 i4 34.6 



Vergleichstern ZQ Amalthea 1871. 11. und 12. April. 



Tglst. — 

la 54 31 .a 

55 59.3 

58 36. o 
60 14.5 



i3 



3 57.7 

4 36.6 



7 '9.» 

8 58.5 



3i. 


7 


49- 





46. 


1 


4. 


4 


m 


1 


4 ' 


• 


36, 


i 


39. 


a 


48. 


a 



Stera ~ 



13 5a a .6 
53 5i .4 



56 
58 



17.1 
6.8 



i3 



o 39. I 
3 39. I 



5 0.6 

6 5o.3 



"1.4 
43.6 



a6.3 
57.6 



48.3 
ao . o 



9 5 
41.4 



i3 



tght. - 

II 48. o 
i3 33.5 



16 7.7 
■ 7 53 .7 
30 aa.a 

^^ 7^4 

34 3a. 4 
a6 17.8 



57.3 
34.3 

'7.3 
43.9 



3i-5 
57.9 



43. I 
8.a 



Stera -|- 



i3 9 40.4 
II 14.4 



14 o. « 
i5 34.3 



18 14.8 

19 48.3 



aa a5 . I 

33 58. I 



5i .3 
3.3 



11.3 
^3.4 



35.9 
37.3 



1871. 



15. lai C 

Differenz (Vglst. — St.). 
+ 3»' i3.'3o; 



i3. 3o| 

13.9a 

i3.3o 

13.43 

13.37 

i3.a3 

i3.5a 



— 1' 37".3 



— I 37.3 



Weisse I. 569 
Schjell. 4213 



^ 



36. a 
47'o| 



+ 3 i3.3o — 1 37.3 

Stern. 

n*33'«44.'a6-|-io*48'48."i 
44.40 43.6 

Bios Schj. benützt. 



ki 



Vargleichsternbestimninng *fi. 



h Ol 

Mittel der Zelt «3 ao.4 

Correct der Uhr + o .9 

Sternzeit »3 2i.3 



1871 .0 
Rednct. 
Differ. . 
Refr 



Vglst. 
Red. . 



ii*33*«44.'4o 

+ 0.61 

-f a i3.3o 

o . 00 



+ io*48' 43.''6 

— 1.5 

-- I 37.3 

o . o 



11 35 58. 3i -f 10 
+ 0.6a 



47 



1871.0 II 35 57.69 +10 4/ 



4.8 
1.5 
6.3 



Yergleichstern za Amalthea 1871. 8. April. 



tglit. - 

hm» 
i3 33 38.3 

35 ag.a 


47*5 
ao . 1 

7.3 
39.0 

i5. 
ib.o 

aa. a 
5a. 3 


4a 58.1 
44 43. a 


5a 6. 1 
53 54.8 

i4 1 i3.a 
3 1.3 



Sten 1 — 



hm» 
i3 97 4^ 
a8 48.3 



36 


a3. 


.6 


38 


7 


.9 


45 


3o 


.4 


47 


i5 


4 



54 36.6 



» 
14.7 
38.4 



33. a 
58. a 



1871. 



39.5 

6.a 



45.8 



56 aa .6|i3. a 



A tfi 
Mittel der Zeit i3 48.4 

Correct. der Uhr -|- 1.0 

Sternzeit 1 3 49 • 4 



18. Ifti. % 

Differenz (Vglst. -^ St. 1). 

+ 6* 37.*5o 

37.43 
37.601 
37.70 



+ 19' 5o.": 



1871.0 
Reduct. . 
Differ. . . 
Refr 



-f- 6 37.56 

Stern 1. B. D. 2333. 

ii*3o'"i5.'89 +10 



.+ 0.56 

+ 6 37.56 

-f- 0.0a 



+ 



19' «."6 

- >.4 
19 5o.a 
+ 0.6 



Vglst.... 11 36 54.03 +»0 38 58. o 
Reduct.., +0.60 — 1.3 

1871.0 II 36 53.43 +10 38 59.3 



Yergleichsstem zu Amaltbea 18 '1. 8. April. 



i3 i4 8.8 
i5 4^ 3 


«9.7 
3o.9 


ao 37.0 
aa 0.3 


38.0 
49.« 


a6 ai.8 
a7 56.3 


3a. 5 
45.5 


3a 17.5 
33 53.0 


a8.3 
4'».a 



Sten 2 -f 

i3 10 ii.i-ia.o 

II 45. 7 34 4 



16 


39 


.8 


18 


3 


.4 


a a 


a5 


.3 


a3 


58 


5 



a 8 a a . o 
99 54 1 



40 
5a 



5 
6 



36 

47 



3 

4 



33 
43 



A tu 

Mittel der Zeit i3 a4.i 

Correct. der Uhr -j- i . o 

Sternzeit §3 a5.i 



— a3' 35". 5 



1871. 19. Mal 9 

Diff'erenz (Vglst. — St. 2). 

+ 3"* 57/10 
57. .5 
57.15 
57.18 

4- 3 57.15 

Stern 3. Scbj. 4210. (11) 

1871.0 11* 3a»"56.'a3+ii* a 

Reduct... + <'-57 — 

Diff-er + 3 57.15 — a3 

Refr. — 0.0a - — 



3 3. "5 

i . « 

35.5 
0.7 



Vglst 11 36 53.93+10 38 56. a 

Rednct... 4-0.59 — i.a 

1871.0 11 36 53.344-10 38 57.4 



L Colamne: fortlaufende Nammer. 

2. ^ Grösse des Sternes. 

3. „ beobachtete lichte Linie. 

4. n Uhrzeit des Antrittes an diese Linie. 

5. n Uhrzeit des Durchganges am imaginären Mittelfaden. 

6. M am Zonenbogen gelesene Zahlen. 

7. M Declination aus yorl&ufig angenommenem NuUpnncte 

(Siehe Jahrgang 1857, pag. XXIL) 



Zonenbeobtfichtangen am Mittagirohre. 



45 



Umt 98. 1857. 15. IM. ^ 










Ded. • 


-1- iö'» 42' bis 16« Sa* 


• 












m 9 


Amt 






/ 


i/ 




1 


1 1 


5 


a3 53. o 


19 a3 5i .69 


a 1 


44 


16 53 


aa. 


dapl. aastr. 


a 


lO 


5 


a4 8 


. a 


a4 6.89 


«99 


4< 


.6 47 


5o 


.5 




3 


1 1 


3 


54 


.5 


a5 11.37 


301 


10 


16 48 


35 







4 


1 o 


5 


a5 a3. 


, 


a5 ai .69 


i85 


3o 


16 40 


45 


. 




5 


1 1 


5 


4^ 


. 


a5 4^*69 


193 


04 


16 44 


3 . 


.0 




6 


lO 


3 


55. 


, 


a6 11.86 


189 


3i 


16 43 


45. 


5 




7 


1 1 


4 


a6 1 1 


, a 


a6 19.00 


184 


33 


16 40 


•6. 







8 


1 1 


7 


4o 


, 


a6 ao.49 


3 10 


43 


i6 53 


2| 


.5 




9 


1 1 


6 


56. 


, 


a6 45.63 


310 


56 


16 53 


^8. 


, 




10 


1 3 


6 


a7 ao . 





37 9.6a 


.93 


5,3 


16 44 


56, 







1 1 


lo 


6 


35. 


, 


37 a4'63 


198 


. 00 


i6 ^7 


. 







13 


10 


6 


55. 


.5 


37 45. la 


«97 


09 


16 46 


34. 


.5 




i3 


lo 


6 


a8 8 


. 


37 57.62 


30 1 


04 


16 48 


3a, 







«4 


8 


4 


a8. 


,a 


38 36.00 


300 


30 


16 48 


•0, 







i5 


lO 


7 


4- 





a8 31 .5o 


3o3 


59 


16 49 


l^- 


5 


• 


i6 


lo 


8 


58. 





38 39.43 


195 


03 


16 45 


•'1. 







«7 


lO 


7 


39 11 . 


. I 


38 5i .60 


196 


10 


16 46 


5. 







i8 


1 


6 


a6. 


a 


39 i5.83 


186 


.4» 


16 4« 


»1. 







«9 


1 1 


7 


38. 





29 18. 5o 


195 


31 


16 45 


4o, 


5 




ao 


1 1 


7 


5i. 


, 


39 31.49 


307 


33 


16 5« 


46, 


5 




a 1 


1 1 


5 


3o la. 


5 


3o 11.19 


198 


3i 


16 47 


•5. 


5 




Q'J 


lO 


4 


3o. 


.5 


3o 38. 3o 


303 


4« 


16 49 


"0. 


5 




aS 


lO 


6 


49. 


a 


3o 38.8a 


305 


08 


16 50 


H. 







«4 


lO 


8 


3i 4. 





3o 35.39 


3 1 3 


31 


16 54 


•0. 


5 




a5 


8 


6 


i5. 





3i 4.61 


3l5 


38 


16 55 


49 







36 


lO 


8 


33, 


8 


3i 5'. 30 


31 


4^ 


16 53 


»I. 







a; 


9 


7 


46. 


1 


3i 36.6o 


199 


3 1 


«6 47 


4o. 


5 




a8 


9 


4 


3a a. 


,0 


33 9.80 


3o4 


30 


16 50 


•0. 





. 


29 


1 1 


5 


a3. 





33 3i .6y 


196 


59 


16 46 


^9. 


5 




3o 


1 1 


7 


4o. 


a 


33 ao.70 


ao5 


18 


16 50 


h. 







3i 


1 1 


8 


57. 





33 38.40 


306 


5i 


16 5i 


»5. 


5 




3a 


1 1 


4 


33 la. 





33 19.80 


3 1 1 


i5 


16 53 


37. 


5 




33 


lO 


5 


36. 





33 34.69 


3o5 


38 


16 5o 


49. 







34 


lO 


8 


55. 





33 36.41 


«99 


08 


16 47 


34. 







35 


9 


3 


34 >o, 


. 


34 36.87 


195 


00 


16 45 


3o, 







36 


9 


4 


38, 





34 35 80 


»97 


16 


16 46 


38, 







37 


9 


8 


47. 


,3 


34 18.70 


304 


45 


16 5o 


3a. 


.5 




38 


9 


8 


35 6. 


, 


34 >7.4' 


303 


45 


.6 49 


aa, 


,5 




39 


9 


4 


>4. 


. 


35 3i.8o 


«99 


33 


.6 47 


4«. 


, 




4o 


9 


4 


37. 


, 


35 44.80 


306 


36 


16 5i 


«3. 


, 




4> 


lO 


6 


55 


. 


35 44 61 


3l3 


10 


16 54 


35. 


, 




4^ 


1 o 


6 


36 14 


.0 


36 3.63 


198 


38 


16 47 


«9 


, 




43 


1 o 


6 


a8. 


.a 


36 17.83 


196 


36 


16 46 


i3 


. 




44 


1 1 


5 


54 


,0 


36 53.69 


195 


03 


16 45 


3i. 


, 




45 


1 1 


6 


37 la 


. 


37 1.63 


307 


3i 


16 5i 


45 


.5 




46 


1 1 


5 


3a 


. a 


37 30.89 


300 


36 


16 48 


>3. 


, 




47 


lO 


6 


54 


. 


37 43.63 


«94 


54 


16 45 


37 


. 

























A$ 



ZoBenbeobachtangen am MUtagsrohre. 









m 


* 


* in 


t 




• i 




48 


10 


7 


38 


17.01 


19 37 


57.50 


193 


00 16 44 3o . 




49 


10 


3 




3S 


. a 


38 


5a 


.07 


ao 1 


ao 


16 48 40 


, 




5o 


9 


5 




So 


, 1 


38 


48 


.79 


2 ■ 1 


a 1 


16 53 4o 


.5 




5i 


1 I 


3 


39 


8 


.a 


39 


aS 


.08 


a 10 


10 


16 53 5 


, 




5i 


1 1 


6 




»9 


. a 


39 


18 


.8a 


aoa 


«9 


16 fi9 9 


.5 




53 


1 1 


6 




4» 


, 


39 


3i 


6a 


«97 


10 


16 46 35. 


, 




54 


10 


8 


40 


1 . 


,0 


39 


3a, 


4^ 


186 


48 


16 4i a4. 


, 




55 


10 


3 




«7 


, a 


40 


34. 


.06 


187 


ai 


16 4 1 4^ < 


.5 




56 


10 


5 




3o. 


>o 


40 


a8 


69 


195 


00 


16 45 3o 


. 




57 


1 1 


6 




53. 


,0 


40 


4'. 


.6a 


aoa 


46 


t6 49 !i3. 


, 




58 


10 


6 


4i 


1 1 . 


,0 


4i 


0. 


.6a 


ao6 


39 


16 5i 19 


.5 




59 


I 1 


5 




ag 


. 


4' 


27. 


69 


ai3 


ao 


16 54 40, 


,0 




6o 


10 


4 




46. 


, a 


4> 


54. 


00 


ao5 


oa 


16 5o 3i 


.0 




6i 


1 1 


6 


4> 


I . 


,0 


4< 


5o. 


6a 


193 


5i 


16 44 55, 


5 




6a 


9 


3 




i3. 





4> 


29. 


87 


195 


3a 


16 45 46. 







63 


8 


4 




a6. 





4» 


33 


:8o 


ao t 


ao 


16 48 40. 


, 




64 


1 1 


7 




46. 


8 


4» 


27. 


«9 


a 10 


39 


16 53 19 


.5 




65 


1 1 


6 


43 


6. 





4' 


55, 


6a 


198 


5a 


16 47 a6. 







66 


10 


7 




34 





43 


"4 


5i 


190 


10 


16 43 5. 


,0 




67 


10 


6 




54 





43 


43. 


6a 


189 


49 


16 4a 54. 


5 




68 


9 


3 


44 


i3. 





44 


39. 


86 


189 


10 


16 4a 35. 


,0 




69 


1 1 


4 




38. 


a 


44 


4s. 


00 


195 


1 1 


16 45 35. 


5 




70 


8 


3 




S3. 


5 


45 


10. 


37 


■99 


48 


16 47 54. 





«• 


7' 


9 


8 


45 


ta. 





44 


43. 


40 


ao5 


48 


16 5o 54. 







7» 


10 


6 




29 





45 


18. 


6a 


ao3 


5a 


16 49 56. 







73 


10 


3 




46. 





46 


a. 


88 


ao5 


34 


16 5o 47' 







74 


1 1 


4 


46 


7- 


, 1 


40 


«4. 


90 


ao 1 


40 


16 48 5o. 







75 


10 


4 




a7. 


a 


46 


35. 


00 


ao3 


35 


16 49 47 


5 




76 


9 


4 




38. 


1 


46 


45. 


90 


ao7 


3o 


16 5i 45. 


,0 




77 


9 


6 




5o. 


,0 


46 


39. 


6a 


ao8 


00 


16 5a 0. 







78 


10 


4 


47 


0. 





47 


7. 


80 


ao6 


la 


16 5i 6. 







79 


9 


5 




18. 





47 


16, 


69 


ao4 


4< 


16 5o ao. 


5 




80 


9 


1 3 




33. 





47 


49. 


.88 


ao6 


00 


16 5 1 0. 







81 


9 


5 




47. 


,0 


47 


45. 


69 


aio 


iS 


16 53 7 


.5 




8a 


8 


8 


4« 


9 





48 


40. 


.4-» 


195 


Ol 


16 45 3o 


.5 




83 


10 


8 




39. 


1 


48 


10. 


.50 


ai I 


'9 


16 53 39. 


,5 




84 


1 1 


8 




59. 


, 


48 


3o 


.4« 


aoi 


40 


16 48 5o. 


, 




85 


1 1 


6 


49 


18 


.0 


49 


7 


.6a 


'94 


46 


16 45 a3 


, 




86 


1 1 


6 




35. 


, a 


49 


a4 


83 


.87 


43 


16 41 5f 


.5 




87 


10 


3 




58. 


4 


So 


i3 


.37 


19a 


45 


16 44 aa 


.5 




88 


9 


4 


So 


1 1 . 


,3 


So 


»9 


. 10 


•9i 


45 


16 45 aa 


.5 


• 


89 


1 


8 




a6. 


, a 


49 


57 


.61 


198 


1 


.6 47 5 


.0 




90 


8 


5 




37. 


a 


So 


35 


.89 


196 


40 


16 46 ao 


. 




9« 


10. 


6 




54. 


,0 


So 


43 


.6a 


ao3 


35 


i6 49 47 


.5 




9^ 


9 


4 


5i 


7. 





Si 


«4 


.80 


ao6 


37 


16 5i 18, 


.5 




93 


10 


4 




a5. 


,0 


5i 


3a. 


.80 


ao3 


43 


16 49 5i . 


.5 




94 


1 1 


4 




4«. 


, a. 


5i 


49 


.00 


»99 


34 


16 47 47 


,0 




95 


10 


4 


Sa 


1 , 


,0 


Sa 


8 


.8a 


198 


5a 


16 47 26 


. 




96 


10 


6 




'9 


,a 


Sa 


8 


.81 


a,4 


ao 


16 55 10. 


, 




97 


10 


5 




4" 





Sa 


39 


.69 


ao5 


ao 


16 5o ^o 


, 




98 


1 1 


5 




59. 


, 


Sa 


57 


.69 


aia 


a7 


16 54 i3 


.5 




99 


10 


4 


53 


18. 


, 


S3 


a5 


.80 


aoa 


44 


16 49 aa 


, 





2onenbeobachtangen am Mittagsrohre. 
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m s 


A IM « 






' *t 


■ 


lOO 


10 


3 


53 33.3 


19 53 5o. 07 


198 


3 


1647 ' • *' 




lO 1 


.0 


5 


46 


. 


53 44.69 


>99 


3o 


.6 47 45 


.0 




loa 


.0 


7 


58. 


, 3 


53 38.70 


«99 


36 


16 47 48 







io3 


10 


4 


54 .6. 


, 3 


54 34.00 


195 


40 


16 45 5o 







io4 


9 


3 


3a 
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6 37 
6 43 
6 40 
6 44 
6 43 
6 36 
6 37 
6 39 
6 33 

6 44 
6 36 
6 43 
6 39 

6 44 
6 43 



43 
38 

47 

4 

34 

34 
39 

30 

3o 

1 1 

39 

o 

• • 
5 

49 
3o 

10 

6 

36 

39 
30 

53 

5i 

3 

«4 

7 
45 

4o 

49 
a8 

33 

4» 

30 

33 

59 

31 

56 
46 
3o 

37 

35 

34 



o 
5 

5 



o 
o 
o 
5 
5 
o 
o 

5 
5 
o 
o 
5 
o 
o 
o 
5 
o 
5 
o 
5 
5 
o 
o 
5 
5 
o 

P 
j 
5 
o 
o 
o 
5 
o 
5 
o 
o 



dapl. avitr. 



Laft aiehl gau rein, Sterne unraliig. 
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JftDDer 1867. 


I_ 


8 Uhr Morgens 


2 Uhr Abends 1 


Bar. 0* 


Therm. 
Bteom. 


Ex- 


Wind 


Welter 


Bar. ^ 


Therm. 
B^aam. 


Ex- 
paas. 


Wind 


Wetter 




M 


• 


tti 








H 


• 


tu 






I 


97.o5i 


+'.» 


9.1 


S 


S.N. 


4 


96.948 


+».4 


1.9 


S 1 


S.N. 4 


9 


97.043 


+•.6 


».9 


WNW 1 


P. 


1 


97.034 


+'.« 


1.8 


WNW 1 


S.FS. 3 


3 


97.079 


— o.a 


1.8 


NW 


FS.F. 


2 


97.919 


+a.a 


«.4 


NW 2 


S.FS. ^ 


4 


97.470 


— I.« 


1.6 


WNW 


FS.I^. 


2 


«7.499 


+0.. 


«.0 





F.N. 3 


5 


97.561 


—4.7 


1.9 


NW 1 


FJJ. 


1 


97.654 


t.6 


1.6 


NNW 2 


FS. 3 


6 


97.880 


—6.7 


1.0 


NW 







97.801 


-4.6 


1 . 1 


SSO 1 


SJS. 2 


7 


97.639 


5.6 


1.3' 


1 


tr. 


4 


97.666 


-4.* 


1.3 


2 


S. 4 


8 


97.499 


5.0 


1.3 


SSO 2 


S.FS. 


4 


«7-397 


—3.6 


1.5 


SSO 2 


S.FS. 3 


9 


97.415 


-4.» 


«.4 


S 1 


tr. 


4 


97.178 


— 0.« 


«.9 


S 1 


S.N. 4 


lO 


97.1 10 


—0.4 


«9 


S 1 


N. 


4 


97.039 


+ 0.8 


9.1 


S 1 


N. 4 


1 1 


97.193 


+••! 


9.1 


WSW 


S.FS. 


3 


97,iSe 


+4.3 


«.5 


SSW 


F.N. 3 


19 


96.991 


+0.6 


9.0 


WNW 1 


tr. 


4 


«7. «45 


+0.5 


1.8 


N 2 


tr. 4I 


■ 3 


97.987 


1.6 


1.7 


SSO 1 


FSF 


4 


97. 170 


0.0 


9.0 


SSO 1 


SJS. a 


i4 


97,980 


— i.a 


1.; 


NW 


S.N. 


4 


37.3o5 


—«.7 


«'.9 


N 1 


S.N. d 


i5 


97.953 


+«.« 


».9 


SSW 


SJJ. 


4 


97.158 


+«.0 


*.4 


S 


SFS. 3^ 


i6 


96 964 


+'•: 


a.3 


SSW 


S.FS. 


4 


96.987 


+4.« 


a.3 


NW 1 


FS.H. » 


«7 


97.158 


— a.6 


«.6 


WNW 2 


S. 


4 


97.200 


0.0 


».c 


WNW 1 


S. 4| 


i8 


97.990 


-a.4 


t.6 


SO 


S.N. 


4 


97.968 


—0.5 


«.a 


NO 


F.N. dl 


«9 


97.170 


—2.» 


«.6 


NW 3 


S. 


4 


97.303 


0.0 


• .9 


NW 3 


FS. d 


«0 


97.598 


-4.6 


«.3 


NW 1 


F.N. 


1 


«7.45» 


—3.8 


«.4 


NO 


S.N. 4| 


ai 


97.403 


-4.' 


..4 


NW 


S.N. 


4 


97.400 


—3.6 


1.5 


NW \ 


tr. 4 


aa 


97.540 


5.4 


K .9 


NW 


FS.F. 


2 


97.640 


—9.6 


I.« 


NW 1 


S. 4 


»3 


97.839 


-7.» 


• .0 


W 


N. 


1 


«7.7«6 


— 1.3 


••9 


S 


SJ7. 4 


»4 


97.689 


-a.7 


i.6 


SO 


N 


4 


«7.6«7 


—0.7 


1.9 


SSO i 


S.N. 4 


95 


97.457 


-3.« 


t .9 


SO 1 


S.N. 


4 


97.385 


l.O 


1.8 


SSO t 


Sl^. Ol 


96 


97.459 


— 1.« 


1.8 


ONO 


S.N. 


4 


«7.498 


+3.5 


».3 


NW 1 


s. . 


«7 


97.716 


+•«.7 


1.9 


NW 1 


F. 


1 


97 576 


+ 4.7 


».3 


SW 


S.N. 4 


98 


97.516 


+ 5.a 


a.8 


NW 1 


tr. 


4 


97.640 


+ 7-« 


3.1 


NW 


HS. 4 


»9 


97.518 


+ ».4 


9.5 


SSW 


N. 


4 


97.607 


+6.4 


3.a 


NW 2 


HS. 4 


3o 


97.709 


+ 5.a 


9.3 


NW 2 


S.N. 


4 


«7.657 


+ 7.0 


».4 


WNW 2 


S.FS. 4 


Si 


«7.454 


-|-«.o 


9.9 


NO 


S.N 


4 


97.413 


+8.4 


«.7 


WNW 3 


HS. 4 

• 


M 


97.389 


— I.3S 


1.7« 


0.6 




3.2 


«7.446 


+•.96 


••99 


1.1 


3.5 





























« 


• 


'MdtdoroUgitohe Beobmehlnogett. 
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Jlbmer 1867 


• 


9 


10 ühr Abendf 


1 


Anmerkungen 


Bar. 0* 


Thenn. 
Röaam. 


Ex- 

pani. 


Wind 


Wetter 


Haz. 


Min. 


Ombr. 


#f 


, • . 


w 










• 




• 


fti 




27.067 


+».4 


».0 


NW 





S.N. 


4 


+ 3.3 


— 


0.4 


0.20 


Mgs. Bg. nnd Schnee. 


37.068 


+ 0. 1 


*.9 


SW 





N 


3 


+ «.» 


— 


I. 1 




Reif. CHof. 


27.415 


4-0.» 


».6 


NW 


1 


N 


3 


+ a.6 


— 


2.0 




fieif 


27.552 


1.2 


1.5 


NNW 





N 


3 


+ ••' 


— 


5.1 


.... .'. 


Beif 


27.810 


-4.« 


i.i 


NNW 


1 


F.N 


3 


— t.4 


— — 


7.0 




l«if SckiM ühmikfll. 


»7.^9« 


—6.8 


••9 


SSO 


3 







- 4.« 


— 


7.» 




Reif 2|* Ab. 1 Il4«u. 


»7.633 


4.6 


1.3 


SSO 


2 


P. 


1 


— 4» 


— 


6.0 


'eiso* 


SchaeegeitUber. 


»7.409 


—4.3 


..4 


s 


1 


tr. 


4 


— 3.0 


—^ 


5.3 


1.4*^ 


SckiH AMi. leg. Oittdi 


27^160 


0.2 


«•9 


S 





tr. 


4 


+ o.a 


— 


4.0 


3.a5 


Abds. Schnee u. Bes. 


37.144 


+ 3.2 


2.4 


w 





tr. 


4 


+ 3.8 


— — 


*.4 


0.20 


7*Ab.8div.Bg. 


27.021 


+ ..0 


..3 


s 





N. 


4 


+ 5.. 


4- 


0.2 


a.90 


Nachtt Jtff. 


»7.329 


— 1.7 


t.8 


NW 





tr. 


4 


+ «.4 


— 


«.7 


0.75* 


Mgs. SchneegeitOber 


»7. «o2 


— 0.2 


1.8 


NW 





tr. 


4 


+ 0.3 


— 


1.8 


0.26 


Abdi. Reg. o. Schnee 


»7. »57 


—0.6 


1.8 


s 





N. 


4 


+ 0.2 


— 


1.2 


1.25 


RM SduM Ihm €latt«u 


»7.o55 


4-3.7 


2.2 


SO 





S. 


4 


+ 6.6 


— 


0.2 




w 


27. lao 


—0.7 


1 5 


NW 


2 


tr. 


4 


+ 6.8 


mmm 


3.1 




ichv. Rg. 


»7. »47 


— a.o 


1.6 


SSW 





FS.F. 


3 


+ 0.4 


— . 


3.3 


oüi* 


Schnee. 


27.243 


-0.4 


«.9 


N 





tr. 


4 


+ 0.2 


— . 


».4 


12. o5* 


Nachte Sdinee 


27.5o3 


—2.9 


1.5 


WNW 2| 







+ 0.4 





6.2 


2.26* 


Mgs. SchneegeitSber 


»7.44& 


-5.4 


1 .2 


NNO 





S.N. 


4 


— 3.6 


— 


6.8 




C Heu 


»7.453 


--4.7 


1.5 


N 


1 


tr. 


4 


— 3.0 


...» 


5.6 




Schneeflocken 


»7.8o3 


-4.7 


1.3 


WNW 


1 


Fs.r 


1 


— 2.5 





7.6 




Schneeflocken 


»7.681 


— 2.6 


1.6 


SSO 





tr. 


4 


- i.i 





7.7 


2.20 


5 — 9h. Ab. Schnee. 


27.571 


— 3.2 


1.6 


SO 





N. 


3 


— 0.5 





4.3 




Nrg. Glatteis. 


»7.4a6 


-«.4 


/•^ 


SO 





N. 


4 


— 0.6 





3.6 


1 .00 


Nrg. 


27.610 


+ 3.8 


2.0 


NW 


3 


F. 


1 


+ 4.3 


«—• 


1.1 


0.45 


Rg. 


»7.4«o 


+4.8 


a.6 


WNW 


3 


tr. 


4 


+ 6.« 


+ 


a.a 


3,00 


©liTIRtbai. lbbli.lif. 


27.713 


+2.8 


».4 


SSW 





N. 


4 


+ 7.7 


+ 


2. 1 


1.55 


Mrge.Beg. 


»7.7»6 


+5.8 


».4 


NW 


i 


N. 


4 


+ 6.7 


+ 


».4 


1.25 


Mrgs. Bcg. 


»7.649 


+ 5.7 


».5 


SO 





FJ^. 


2 


+ 7.5 




1.5 




Mrgr. Ab. Bg. 


27.605 


+ 4.1 


a.5 


NW 


8 


N. 


4 


+ 8.9 




«.7 


0.75 


Nachts Bogen. 


• 

»7.418 


-0.49 


1.76 


0.8 




8.2 






« 




4 
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• . 


Febrnar 1867. 




1 

Q 


6 UHr Morgeni 


2 ühr Nachmittags 




Bar. 0*" 


Thcmi. 
Biaom. 


£x- 

paos. 


Wind 


Weiter 


Bar. 0* 


Therm. 
R^anm. 


£x- 
pani. 


Wind 


Wetter 




n 


• 


Ul 




• 




« 


e 


tu 








I 


»7.773 


+3.« 


3.0 


NW 2 


FS.F. 


3 


37.865 


+4.5 


».1 


NNW 2 


HS 


4 


9 


38.036 


+ 9.9 


3.0 


NW 


FS.N. 


2 


»7.93^ 


+4.7 


».4 


S 


FFS. 


3 


3 


37.911 


+3.4 


3.3 


NW 1 


FS.F. 


3 


»7.949 


+5.8 


«.0 


WNW 2 


H 


3 


4 


37.939 


+ ... 


«.9 


W 







37.763 


+ 4.8 


•.9 


SO 1 







5 


37.438 


— 1.» 


1.6 


S 


FS.F. 


2 


»7.438 


+ t.5 


«9 


^^ 1 


S.N. 


4 


6 


37 .335 


+0.6 


«.0 


S 1 


F.N. 


2 


37.005 


+ 4.» 


«.5 


SSO 1 


S. 


4 


7 


37.067 


+4.« 


3.3 


W 


S. 


4 


«7.093 


+ 5.3 


«.I 


WNW 2 


HS 


4 


8 


37.5i5 


+ «.6 


1.8 


NW 2 


FS.U 


2 


«7.458 


+ 5.0 


1.8 


WNW 1 


S 


4 


9 


37.368 


+9 » 


».9 


WNW 3 


HS. 


3 


«7.40« 


+ 7.» 


».9 


WNW 2 


HS. 


4 


lO 


»7-754 


+4.4 


3.1 


NW 







«7. «43 


+7.8 


».9 


NW 1 


H.FS 


1 


1 1 


37.786 





«9 


SSO 


P.N. 


1 


«7.04» 


+ 5.6 


«.8 


S 1 


F.FS 


2 


13 


37.818 


+ 3.3 


».9 


WNW 


FS.P 


4 


«7.854 


+ 4.6 


3.3 


NW 2 


S.FS. 


3 


i3 


38.008 


+0.6 


a.o 


NO 


N. 


4 


38. too 


+ 3.0 


3.3 


S 1 


HS 


4 


»4 


38.069 


-0.5 


«9 


N 







38.0S9 


+ 4.4 


»4 


N 1 







i5 


38.014 


+ t.3 


a.3 


SSO 1 


N. 


4 


»7-9'7 


+7.» 


»9 


SO 3 


F 


1 


i6 


37.870 


+ ».4 


a.5 


SSO 2 


N. 


4 


«7.843 


+ 3.» 


a.6 


SSO 


N 


4 


•7 


»7.774 


+ ».3 


».3 


SSO 


N. 


4 


»7.734 


+4.4 


3.8 


SSO 


N 


4 


i8 


37.838 


+3.0 


».4 


WNW 


N. 


4 


»7.909 


+ 7.3 


3.3 


NW 1 


S.FS. 


3 


<9 


38.193 


+ 0.6 


1.8 


OSO 


FS.F. 


3 


«8.i48 


+ 5.3 


».0 


SO 




C 


ao 


38,o5o 


+ 0.3 


1.9 


S 


F. 


1 


38.01a 


+ 7.<» 


«.5 


S 


S.FS 


3 


31 


38,009 


+ ».7 


3.4 


S 


F.N. 


3 


•i8.o34 


+ 6.6 


».7 


NNW 1 


S.FS 


3 


33 


37,931 


+ 5.8 


».4 


WNW 2 


FS.F. 


3 


«7.833 


+ 7.8 


3.5 


WNW 3 


S.FS. 


3 


33 


37.716 


4-5.4 


».4 


NW 3 


FS.F. 


3 


«7.606 


+ 7.0 


»4 


WNW 4 


FS.H 


3 


^4 


»7.7'9 


+4.. 


9.3 


NW 2 


FS.H. 


3 


«7.750 


+6.6 


«.0 


NNW 3 


H 


3 


35 


«7.573 


+4.8 


».3 


NW 3 


S. 


4 


«7.455 


+ 7.6 


».4 


NW 4 


FS.H 


3 


36 


37.403 


+ 5.8 


a.3 


NW 1 


S. 


4 


37.131 


+8.5 


«.8 


WNW 4 


HS 


3 


*7 


»7.4>4 


+ 1.0 


1.6 


WNW 1 


F. 


1 


»7.474 


+ 3.9 


1.6 


NW 3 


S.FS 


3 


38 


37.601 


-i.4 


1.6 


WNW 1 


FS.F. 


2 


«7.637 


+0.4 


1.8- 


N 2 


S.FS. 


3 


M 


»7.739 


+».43 


».10 


0.9 




2.8 


«7.7«° 


+ 5,39 


«.34 


1.7 
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■« 



Fefcnuir 1867. 



10 Uhr Abendi 



«-• «• Ä: 



^7.997 
37.87» 

'7.959 
37.616 

37,465 



'7 
«7 
'7 

«7 
'7 

^7 
»7 

38 
38 

»7 

^7 
^7 

38 
38 
38 

38 

«7 
»7 
«7 
'7 

'7 

'7 
»7 



010 

394 
a83 

597 
»97 

735 
883 
I 36 
097 

904 

830 

799 
III 

108 

03I 

037 
819 
698 
718 

535 

335 

548 
688 



3J7 . 7 5 1 



+ a.7 

+4.4 

+3.0 

+0.3 

— o.a 

-5.8 

--3.7 
--7.3 
+ 5.8 

+ 3.4 
+ 6.6 

"3.3 

--1.0 
--3.6 

+ 4.3 

+ 3.8 
+ 3.6 

+ 3.3 

+^.4 
+ 3.4 

+ 5.0 

+ 5.8 

+ 5.4 

+ 4.7 
+6.8 

+ ».« 
+ 1 .0 

— .4 



+ 3.48 



£x- 
pant. 



3.0 
3.8 
».O 

1.8 
«.9 

3.8 

3.0 

3.5 
3.6 

3.4 

3.5 
3. I 
1.9 

'4 
3.6 

'.7 
3.5 

3.3 

3.3 

3.3 

».7 
'4 

3. I 

3 5 

'4 

3.0 

1.6 
1.6 



3.37 



Wind 



Wttttr 



NNW 1 
NW 2 
WNW t 
S 

WSW 

WSW 1 
NW % 
NW 4 
W 2 
W 



NW 

NW 

SO 

N 

SO 

SO 

NW 

N 

S 
S 



3 
1 

1 
1 
2 



2 
1 



NW 
NW 
NNW 3 
NW 1 
NW 2 



NW 
NW 
NNW 



1.4 



FN. 
tr. 



N. 

tr. 

tr. 
FS.P. 



S.FS. 
tr. 

tr. 

FS.H. 

N. 

S.N. 

S.PS. 

PS.P. 

S.FS. 

N. 
N. 

tr. 
HS. 

PS.F. 

tr. 

tr. 



Max. 



Min. 



2+ 5,3 

4+ 5.4 

o|+ 6.3 

+ 5.0 

J|+ >.a 



4 



4 
3 



4 

4 


4 



+ 4 
4|+ 4 

+ 7 
+ 5 

+ 7 



4 

3 



4 
4 


4 



3 
4 



2.9 



Abb. a. Wlta. sienw. t. Folg«. XTUI 



+ 7*» 
+ 5.5 

+ 9 

+ 10 

+ 8 



+ 
+ 
+ 

+ 
+ 



7 
5 

3 

5 

7 



+ 7 
+ 8 

+ 7 
+ '6 

+ 8 



+ 
+ 
+ 



8 
4 



7 
8 

6 

3 

8 

4 

7 

7 
8 

4 

7 
3 

4 

8 



+ 0.6 
+ 0.6 
+ 0.8 

— «.4 

— 1.3 

+ 1 .3 

+ i.« 

+ 0.3 

+ 4.t 

— 0.3 

+ 0.3 

— 0.5 

— 1.0 

~ o 6 
+ «.' 

+ ».8 
-- 1.8 

+ 0.4 

+ o.. 
+ 0.5 

+ 3.5 

+ 4.7 

-- 3.5 

-- 3.6 

+ 4.5 

+ 0.4 

— 1.7 

— 3.6 



Ombr. 



Anmerkungen. 



n* 



3. 30 



0.64 
0.35 
0.30 

9.00 



o. i5 

0.54 



0.30 



0.3a 



0.36 

«.94 
i.3o 

1 .60 

3.73 
o.5o» 



33.83 



Mgs. Sehnee n. Bg. 
Reif; Abdi. Bg. 

Reif, N. 
Reif, Mrgr. 

Ua, Irgr. iflir lg. AMr. 
Öfter aohv. Rg. 
Sckiee, Riekti lg. Sir. Rf 
Rg. CHof 



Reif, Nchtf .echw.Rg. 
Öfter Bg. 
Reif, dichter Nebe 1. 
Reif, HOhennebel. 
Höhennebel, Abdr. 



Nrg. 

Mittgs. ichw. Rg. 
Mrgr. CHof (kl.) 
Inf Ak eftir tckt . Eeg. 
Ab. iohv. Bg. 

Öfter Bg. Str. WNW, 
8lr. f Rf . tt. iflar Ig. 
Bg. XL. Schnee. 
8lr. f Rf . Ih. Ig. I. igl. 

Sir. WRf . lg. I. I|L 

Beif, Nftchts Schnee. 

774* Ip. 0^>l«»n- 
gut. fütei; SckMtl 



6 
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MeteorologUebe Beobaehtingen. 



M&rz 1867. 



6 Uhr Morgens 



S 

9 
*» 



Bar. 0® 



Therm. 
lUaum. 



Ex- 
pans. 



Wind 



Wetter 



2 Uhr Nachmittags 



Bar. 0** 



Therm. 
R^aum. 



Ex- 
pans. 



Wind 



Wetter 



I 

3 
4 



y 
8 

9 

lO 

I I 

19 

i3 

■4 

i5 

i6 

>7 
i8 

■9 

30 

ai 

aa 
a3 
a4 
a5 

a6 

«7 
a8 

3o 
3i 



»7 
a8 

a8 

»7 
^7 

^7 
»7 
»7 
^7 
^7 

^7 

«7 
»7 
^7 
'7 

«7 

^7 

«7 

»7 
a6 

«7 
37 

»7 
«7 

«7 

^7 

^»7 
37 

^7 
»7 



735 

040 
167 

97« 
47' 

363 
338 
3o4 
118 
970 

o4i 

a46 

474 
5i8 
319 

336 
406 
553 

4io 

99d 

174 
5o4 
737 
730 
713 

6o3 
357 
Ol 5 

335 

334 

436 






-3.3 
-4.0 

-4.4 
— 3.0 

—0.3 

+ «.4 
+6.0 

+0.7 



5.3 

6.4 
■3.3 

6.3 

0.3 



+0 4 
-0.4 

—3.3 

+0.4 

+2.3 
-0.4 

—1.7 
+0.3 

+ «.4 

--0.3 
--3.8 

+7.8 

+ 5.4 
+6.3 

+ 5.4 



1.3 
1.3 

1.4 
1.5 

1.6 

1.8 
»9 

a. I 

3.8 
a.o 

a.9 

3.8 

1.3 
I . I 
«.9 

1.8 
1.8 

«.4 
1.4 

a.o 

a.3 
1.3 
1.6 
1.8 

«9 

1-7 
a.i 

a.9 
3.9 

3.4 

3.6 



M 



17.438 



+ 0.53 



N 
N 

NNW 
N 

NW 



NW 
S 

S 1 

W 1 
NNO 



W 

NW 
NNW 2 
OSO 
S 



N 

NW 
NNO 1 
SSO 2 

SSO 1 



sw 

N 
N 
S 
SO 





A 

1 



1 



SSO 
SSO 

S 

w 

NO 
WNW 



1.95 



|F3. 
FS.F. 



FS.F. 

N. 
tr. 

N. 
S. 

SN. 

SN. 

FS. 

FS-F. 

FS.F. 

tr. 

N 

S.FS. 

tr. 

tr. 

tr. 

N. 

S.FS. 

FS.F. 

FS.F. 

F. 

S. 

S. 

FN. 

N. 

S.FS. 



0.8 



M 



3 
2 





4 
4 

4 
4 



4 

3 
4 
3 



»7 

38 
38 
3 



4 

4 
4 
4 



1 
4 
2 





1 
4 
4 

4 



819 
098 
073 
86n 

384 

341 

386 

188 
i33 
161 

067 

356 
590 

353 
i64 

333 

434 
475 
335 

993 

i34 
590 
753 
611 
693 

474 
398 
003 

198 

3i4 

4oi 






.0 

o 
o 
I 

3 



+ o 

+ » 

+ 9 

-|- 10 

+ 3 

+ 9 

+ 4 

— 3 

+ o 

+ 6 

+ « 

+ » 



+ 4 

+ •0 
+ « 

+ 3 
+ 7 
+ 8 

-{- 10 

-|-i o 
+ 9 

-- 9 

+ 8 



5 

3 
3 

4 

8 

7 



//< 
3 

7 

7 

7 
3 

8 
I 

7 
I 

6 

o 

9 
5 

5 

o 

o 
5 

7 

7 
8 

7 
5 

9 
1 

4 

4 
4 

6 
5 
5 

4 



NO 
N 

N 

WNW 3 



SO 

SO 

S 

NW 

NO 



1 
2 
2 

1 



WNW 3 
N 

N 2 

SO 3 
WNW 1 



N 
N 
S 
S 



S 
N 
SO 

so 

s 

SSO 

s 

so 

s 

NW 
NW 



3.2 



37 .407 



+ 4.6 



a.39 





1 

2 
2 




1 
1 
3 


2 

3 
2 
1 
1 
1 



rs.F. 

H. 
HS. 

s. 

s. 
s. 

FS. 
FS.H. 

N. 

H. 

S. 

HS. 

FS.H. 

S. 

SN. 

H.FS. 

S. 

tr. 

tr. 

FS.H. 
F. 

S. 

FS. 

S.FS. 

F. 

F. 

S.FS. 

H. 

HS. 

HS. 



1.3 



3 
3 

4 

4 

4 

3 
2 

3 



3 

4 
3 
2 



4 
3 
4 
4 



2 
1 
4 

1 
3 

2 

1 

4 
3 
4 

4 



3.0 



Meteorulogiiche Beobach'angen. 
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März 1867. 



10 Uhr Abeuds 



Bar. 0® 



37.956 
98.18a 
38.o33 
.69a 

.370 



Therm. 



Ex. 

pans. 



3 



3 

3 

3 
3 
3 

3 

3' 
3 
3 
2 

3 

3< 

3' 

3 

3 

3 
3 
3 

3' 
3 

3 
3 

3 
3 

3< 
3 



335 
331 
1 13 
368 
130 

178 

647 
3o4 

700 

367 
544 
458 
337 
183 

336 
673 
73o 
633 
676 

379 
066 

3oO 
396 
435 

5i9 



— 3 

— I 

— o 

+ » 

+ 6 

+ S 

+ 3 

+ 7 

+ o 

— 5 

— o 

+ • 

+ o 

O 

— 3 

— o 

+ 5 

+ > 

o 

+ « 

+ 3 

+ 4 

+ 6 

+ 9 

+ 7 

+ 6 

+ 6 

+ 4 



6 

8 
5 

4 

4 

4 

O 

6 
3 

4 

8 

3 



in 

5 
3 

5 

•■ 

o 

9 

3 

7 

9 
5 

o. 

S 

1 

9 
o 

o 

8 

4 
9 
9 

o 

9 
8 
I 



3 . o 
3.1 

3.3 

»9 
3.3 

3.1 
3.3 



Wind 



Wetter 



Max. 



Miu. 



Ombr. 



N 

N 
N 

OSO 
NW 

SSO 

s 
s 

NW 

SSO 



N 

N 



N 
N 
S 
SSO 

s 

S 

S 

WNW 

SO 

NW 

NW 



»7.439 



+ 3.l4 



3.13 



1 

1 
1 





1 
2 
1 



NW 3 

N 2 

NNO 

S 2 

N 





1 
SO 4 

SO 2 
WNW 1 



2 



3 


2 
3 
1 

1 
2 



1.2 



SH. 



N. 
FS.F. 

tr. 

HN. 

HN. 

tr. 

tr. 

SH. 

tr. 

tr. 
tr. 

tr. 

FS. 

tr. 

tr. 

FS.F. 

S. 

N. 

F. 



F. 

FH.N. 

FS.F. 

HN. 

tr. 

tr. 



4 


1 



4 

3 
3 

4 



3 
4 

4 



4 
3 
4 
4 



4 
1 

1 


1 

2 

3 
4 
4 
4 



2.7 



+ 
+ 
+ 




o 

o 

o 

I 

3 



+ ' 
+ 4 

+ 9 

-f-10 

+ 7 
+ 9 

+ 4 

— . 1 

+ o 
+ 7 

+ ' 
+ » 

O 

+ • 
+ 5 

-f-l I 

+ a 

+ 3 

+ 8 

+ 9 

+ .0 

-[-10 

+ I o 
-j- lO 
-f- 10 

+ 8 



- 4.5 

- 4.4 
~ 4.8 

- 4.3 

3.3 

I .0 

-f- o.a 

+ '.3 

•f 0.3 

+ 0.6 

H- 6.0 

— 3.6 

— 6.7 

— 3.5 

+ o.a 

— ^ I . I 

— 3.6 

— 4.0 

— 3.1 

+ «.» 

— 06 

— 3.1 
^. 0.4 
-j- 0.6 

— 0.1 



+ 
+ 
+ 

+ 
+ 



«.4 
4.' 

5.a 

5.8 

4.7 
a.3 



tu 



o.i5» 



0.78 
1 .40 

o. i5 

>.44 

I .00* 
3.45 

o.4o* 

ö!i4* 
1 .60 

3.40 



1 . 30 



1.4s 



i5.56 



Anmerkungen. 



0HofNaclit8 Schnee 

Reif 
Reif 
Reif, Schnee 

Reif, Schnee 
Schnee« Abdr. 
Reif. N. 
Öfter ichv. Rg. 
V.Mittg.an Öfter Rg. 

•Act ichv. lg. 7^* E«gk( 

Irgr. ||. Hadti SckiM 

3*U. 0lir;llidtiSckiM. 
öfter Regen 

Abends Schnee 
C Uof 
SdiiMgttt. Ab. Str. SO. 
SchiM Ifaehb If. filiUtii 
K| 6^Ak.lclicikirClel(U) 

1%. 7-7^^ Igi. L HM 
Mgs. Schneeflocken 
Reif, Schneeflocken 
Reif, Str. SO. 



Reif Mrgr. 

3|^ Ab. 0lef; Str. S. 

öfter Rg. 

schw. Rg. 

Nrg. Nachts Regen 

8^ Mrg. schw. Reg. 



6 



84 



M*t«orologiieIie Beobaehtongen. 



IprU 1867. 



b' Uhr Morgens 



B 





Bar. 0« 



Therm. 
Rtenin. 



1 



7 
8 

9 

10 

II 

i3 

i4 

i5 

i6 

«V 
i8 

«9 

QO 
^t 

^4 

a6 

^7 

98 

3o 



a 

3 

9' 

3 

3 

3' 

3 

31 
3 

3' 

ft< 
3 
3 



3' 

3 

3' 

3' 

3' 

a< 

3 
3' 
3' 
3 

3 
3 
3 
3 
3 



ff 

653 

857 
433 
507 

139 

473 
393 
43. 
854 

3t I 

49<^ 
305 

883 

Ö90 

171 

193 

«47 
538 
6i3 
48o 

i63 
383 

597 
643 

..440 

433 
433 
369 
a8o 
4 09 



+ 
+ 
+ 



3 
I 

3 

4 

6 

6 

4 
6 

+ 4 



+ 
+ 



3 

5 



-- I 



7 
7 



+ 6 
+ 5 

+ 4 

+ ^ 
+ 8 

+ 9 

+ 6 

+ 7 
+ .0 

+ 9 

+ 11 
+ 8 
-f-io 

+ 13 

8 



M37.403 



4 
4 

8 
3 

4 

8 
o 
6 
8 
8 

8 
8 
6 
8 
5 

9 

4 
o 

8 

3 

6 
8 

3 
3 



Ex- 

paus. 



M 



i-6.«7 



9 

7 

4 
9 
7 

9 
9 

6 

9 
3 

5 
o 
6 
6 
o 

6 
o 
6 
3 

4 

3 

9 
5 

8 

6 

4 
4 

4 

8 
8 



Wind 



Wetter 



2 Uhr Nachmittags 



Bar. 0® 



Therm. 
Bdaom. 



NW 2 

NW 1 
WNW 2 
NNW 2 
WNW 3 

WNW 1 
N 1 

S 

WNW 3 
WNW 2 

SW 1 

NW 3 

NW 1 

NW 2 

WNW 1 

WNW 2 

SW 1 
NW 2 
SO 
SSO 



w 

NW 

NW 
NW 

S 





1 
1 







W 
NNW 1 
SO 
WSW 
NW 



a.85 



FS.F. 

FS.F. 

tr. 

S.FS. 

SH. 

FS. 

tr. 

tr. 

S.FS. 

FS.F. 

FS.F. 
FS. 

tr. 
S. 

FSH. 

tr. 

FS.H. 

F. 

FS.F. 

S.FS. 

tr. 

FS. 

S.FS. 

F. 

FS. 

F. 

FS.F. 

F. 

tr. 



12 



3 
2 

4 
3 



3 
4 
4 

3 



2 
1 

4 



3 
4 

3 
1 



4 

4 

2 



2 

2 
8 
2 



Ex- 

paus. 



2.8 



708 
711 
43. 

4i5 

373 

38i 
358 
338 

99 > 
307 

356 
608 
678 
543 
133 

309 
101 
583 
5o3 

349 

383 

418 
597 
557 

43o 

33i 
369 

»0 3 

3o6 
459 



+ 5 

+ 7 

+ 8 

+ 8 

+ 5 

+ 5 

+ 7 
+ 10 

+ « 

+ 6 

+ .0 

+ 6 
+ .0 

+ •» 

-{-10 



+ 
+ 
+ 

+ i3 

+ .5 



37.380 



-|-I3 
-|-I0 

-jnl3 

+ .5 
+ 18 

+ »7 
4-i5 

--19 
--17 

+ " 



.7 


« . 


. t 


1. 


.0 


3. 


.5 


9. 


.5 


I. 


.8 


a. 


.0 


3. 


.7 


3. 


.6 


a. 


.a 


a. 


.6 


a. 


.5 


1 . 


.7 


a. 


.5 


3. 


• 5 


a. 


.8 


a. 


.a 


3. 


. I 


a. 


.4 


3. 


.8 


4. 


.6 


3. 


.8 


a. 


.1 


a. 


.a 


4. 


.3 


4. 


.8 


3. 


.a 


4. 


.8 


4. 


.7 


4. 


.6 


3. 



8 

7 
o 

9 

7 

7 
I 

7 
5 

4 

7 
6 

4 

3 

8 

5 
I 
I 
I 
3 

9 
6 

7 

3 

3 

5 
I 

4 

5 

4 



Wind 



Wetter 



N 3 

NW 2 
WNW 2 
NW 3 

NNW 3 

WNW 2 

NW 1 
SO 1 
NW 4 
WNW 4 

SSW 2 
NW 2 
SSW 1 
NW 1 
WNW 4 



+ 10.38 



3.o3 



NW 
NW 
N 

SSO 

s 



3 
1 
2 
2 



NW 8 
NW 1 
WNW 1 
SO 1 
WNW 

SO 1 

SO 

SSW 3 

SO 2 

NW 3 



2.0 



HS. 

F. 

HS. 

HS. 

HS. 

S. 

s. 

FS.H. 
FS.H. 

S 

FS 

H. 

F. 

H.FS. 

S. 

HS. 

Ha 

H. 

F.FS. 

F. 

s.Fa 

s. 

FS.H. 

H. 

H. 

HS. 

F.rs. 

FS.H. 

S. 

HS. 



4 
1 
3 
3 
3 

4 
4 
3 
3 



3 
3 
1 
3 
4 

3 
4 

2 

3 
1 

3 
4 

3 
3 



8 
8 
8 

4 
8 



3.0 



Mektorologiiche Beoba ohtnngen. 
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AprU 1887. 



10 Uhr Abends 



Bar. 0* 



Therm. 
R4aiim. 



£x- 

pans. 



Wind 



Wetter 



a< 

9' 

^! 

3' 

2' 
'J 

a 
a 
a< 

a 

a 

a 

a' 

a 

a 



853 
573 
467 

193 
556 

4«7 

438 

i5j 

«74 
541 



a 

8ao 

6aa 

363 

173 

a64 

%is 

673 

45o 



384 
5a9 
6a9 

484 
3 



339 
.370 

.a43 

.373 
.53o 



J7.4'4 



-- a 
- 5 

+ ß 
+ » 

+ » 

~ 5 
-- 5 

+ 6 
+ 5 
+ 4 

+ 6 

+ 3 

+ 7 

+ « 

+ S 

+ 5 

+ 4 
+ ^ 
+ 9 

-j-ia 

+ • 

+ « 

+ 9 

+ 10 

+.3 

+•« 
+ 9 



.7 
.4 


t . 

a. 


.1 


a. 


.a 


a. 


.6 


I. 


.4 


a. 


.a 


a. 


8 


a. 


.1 


a. 


.6 


a. 


.3 


a. 


.7 


a. 


.a 


a. 


.0 


3. 


.4 


a. 


.4 
.9 


a. 
3. 


9 
.3 


a. 
3. 


.0 


4. 


.6 


3. 


.5 


a. 


.5 


3. 


.2 


3. 


.« 


4. 


.8 


3. 


.8 
.3 
.1 


4. 

4. 

3. 


.a 


3. 



9 

i 

8 
9 

4 

7 

8 

7 
3 

5 

9 
I 
8 
I 

4 

6 
o 
5 

7 
6 

6 
5 
o 

a 
a 

7 
I 

3 

7 
o 



+ 7.64 



•«.95 



NNW 2 
W 
NW 2 
NW 2 

NNW 1 

NW 

N 

WNW 

WNW 3 

NW 3 

NW 4 

NNW t 
NW 
S 

NW 3 



NW 

NW 

N 

SSO 

so 



t 

1 






NW 2 

NNW 2 

SW 1 

S I 

NW 

WNW 4 
NO 1 
SSW 1 
NW 1 
NW 2 



S.FS. 
tr. 
tr. 
tr. 



tr. 

tr. 

FS.F. 
FS.F. 
S. 

FS.H. 

F. 

HN. 

FS.F. 
FS. 

tr. 
SH. 

FS.F. 
FS.F. 

tr. 
S. 
S.FS. 

tr. 

SH. 

tr. 

HN. 

F. 



4 

4 
4 
4 



4 
4 

3 
2 



4 
1 
% 

3 



4 
3 

3 



4 
4 
4 





3 

4 



3 

1 



Max. 



Min. 



Ombr. 



Anmerkungen. 



+ 6 

+ 7 

+ 9 

+ 8 

+ 5 



+ 
+ 
+ i« 
+ 9 

+ 7 

+ «• 
+ 6 

-f-IO 

-i-i3 
+" 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



+ 

0|-|- 

+ 
+ 



+ 
+ 



i 
I 
3 

6 

93 



8.5 
6.5 
0.5 

8.4 
9.8 



1.4 



3.8 



+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



+ 3 

+ 3 

+ 4 

+ 4 

+ » 



4 

I 

4 
« 

6 

4 
3 

3 

5 

9 



+ 6 

+ 6 

+ 8 

+ 7 

+ 9 

+ 8 

+ 8 

+ 9 

+ 7 

+ 6 



I 

3 

4 

o 

4 
3 

5 

4 

5 



M 



5.3o 
1 .75 

0.97 

I .3o 
a.3o 

».75 
0.08 
7.5o 

0.80 
o. i5 

0.08 

•••••• 

j .00 
9.40 



o. i5 



0.90 



. . • . • 



3.o5 



36.48 



öfter Rg. 

Mrgr. Rg. Qfter Rg. 

9h Mn- »w. W -80Str 
Rirw. Rf . Bf 

7;^ Mgl. 0Hof. Rg 
»chw. Rg. 

^ Rcbf. VttL S. 

•flirlsf. Str. NW. 

Slr. Rw; •'/•A 8chDe«ff««t 
RJr. oDd Mm* 

TV«Allf*. ▼art.NtbMii.lfcht« 
Rf . Sir. RW 

Mgt. Rg. Ab. Schnee 

lUif; R.»AAb* QHof IRb 

Igi. ukw. If . 

Str. NW. 



Sfl« If. WÄ SckiM 

Mgl. Rg. 

CHof (kL) 

öfter Rg. 0n.CHof 



Str. NW.; öfter Rg, 
Ab. Kbf . I|. AUr. 



Wttl. W-NW. Rg. 

6^ Ab. S hör. R«b«ni. Wtt 
W-KW. 80. Str. WRW 

6^ Ab. I bir. Ribtu. 
Str. S. 
Wttl. SO. 
.\{gs. Rg. 
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Meteorol( 


)gischc 


1 I 


{eobachtnngen 




■ 






Mai 1867. 


B 
1 


6 Uhr Morgens 




t 


2 Uhr Nachmittags 


Bar. O"" 


Therm. 
Reaum. 


Ex- 
pans. 


Wind 


Wette 


Bar. 0« 


Therm. 
R^aum. 


Ex- 

pans. 


Wind 


Wetter 




u 





4* 










// 


• 


tu 








1 


a7.5aG 


+ 7.^ 


» 9 


W 


1 


FS.F. 


3 


37.503 


+ >a.7 


5.8 


W 1 


SH. 


4 


9 


37.404 


+ 6.4 


3.1 


NW 


2 


SG.H. 


4 


a7.3i6 


+ 6.3 


3.a 


WNW 3 


S. 


4 


3 


a7.5a8 


4- 4.« 


t>.6 


WNW 


3 


SH. 


4 


a7.59i 


+ 7.8 


».7 


NW 1 


HS. 


4 


4 


a7.6a3 


+ 4.8 


a.7 


NNW 


\ 


FS.F. 


3 


«7.649 


+ 8.7 


».7 


NNW 1 


HS. 


3 


5 


a7.766 


+ 5.0 


a.4 


NNW 


2 


SFS. 


4 


37 , 755 


+ 7.0 


>.6 


NNW 2 


HS. 


4 


6 


^7.799 


+ 4.4 


a.3 


NNW 


1 







27.744 


+ i3.o 


3.9 


N 1 







7 


37.807 


+ 7.4 


3.1 


NNW 










37.790 


f l5.3 


3.9 


SO 







8 


37.687 


+ 7.8 


3.5 


SO 










ao.6i6 


f 18.7 


4.8 


SSO 
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dS 
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s. 
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+ 8.0 
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1 


37.6' « 
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3.0 


SSO ] 


H. 


1 
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F. 


2 
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+ 16.6 


4.8 


S G 
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4 
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37.339 
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2 
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3 


37 . a63 


+ 18.3 
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S 


H. 


3 


aa 
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WNW 


1 


S. 


4 
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-|-i5.o 
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3 


aS 
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SO 


1 
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4 
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3.5 


WNW 3 
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4 


^4 
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+ 4.8 
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4 


37.378 
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NNW 1 


S. 


4 


a5 


a7.646 
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NW 


1 


S. 


4 
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1.8 
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s. 


4 


a6 
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NW 


1 


F. 


1 
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3.5 
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SH. 
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3 


«7.473 
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4.7 


SSO 1 


F. 


3 


a8 
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4-13.4 


4.9 


WNW 
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4 
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+ 16.8 


4.7 
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3 


29 


^7.784 
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4.7 
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37.768 
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SO 


H. 


1 


3o 
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37.698 
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3i 
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5.0 
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+ 33.5 
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SSO 2 
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1 


Vi 
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.4 


37.48: 


+ '4.63 
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Meteorologische Beobaehinngen. 



BY' 



Mai 1867. 



10 Uhr Abendf 



Bar. 0® 



Therm. 
Reaum. 



Ex- 
panB. 



a 

a 

a 
a 

9 



a 

3 

a 



a 

3 

3 



3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 
1 
3 



.475 

.aS5 

.655 
.737 
.833 

.759 

735 

.57' 
.435 

.436 

.i48 
.a89 
. i63 

.476 

.3i6 
.573 
.670 

.574 
.340 

.161 
.366 
.370 
.568 

.7*9 
.564 

.4^1 

.7*4 
.755 

.663 
.566 



+ 6.6 
- 5.8 
-- 5 o 
+ 56 
+ 6.8 

+ "o.6 
--1 1 .0 

+ «4»* 

4- >5. 6 

-|-I3 O 



3.0 



+ .5 
+ .8 
4-i5 
+ i5 

+ 9 

-j- 10 

+ 7 
4- 8 
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I I 

+ i3 

+ 4 

+ 4 

+ .3 
+ .3 
+ .4 
+ i5 
+ .6 



8 

3 
o 
5 
5 

5 

7 

9 
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3 
3 
3 

3 

3 
3 

4 

5 

4 

5 
5 

4 
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4 
3 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

a 
3 

4 

5 
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37 .5o8 4-10,85 
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4 
4 

7 



9 

6 

4 

9 

7 
5 

6 

6 

4 

I 
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7 
3 
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4 
3 

3 

7 

7 

9 

o 

1- 

o 
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Wetter 



NW 3 
WNW 3 

NNW 1 
NNW 1 
N 1 

NNW 

SO 

S 

S 
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tr. 

tr. 

FS.F. 

tr. 

FS.H. 



SSW 

SW 

NW 

WSW 
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2 



NW 
NNW 

N 

SO 1 
WNW 2 



S 

S 

NW 

NW 
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1 
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S 

SO 2 
WNW 
SO 

SSO 1 
SSO 



F. 
FS.H. 

FS. 

HS. 

QH. 

F. 

FS.H 

FS. 
FS.H. 
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FS 
S.FS. 

S.FS. 
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FS.F. 
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FS.F. 



FS.F. 
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Min. 
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4 

1 
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1 



2 
4 

3 
2 



4 
4 
1 
3 



4 
4 
2 

4 




2 

1 






+ 14.3 

+ 7 
+ 8 

+ 9 

-h 8 



+ i5 
4-17 

+ 30 
+ 33 
+ 30 

^31 

+ 35 
+ 31 
+ 30 
+ 16 

+ »4 
+ 10 

+•» 
+.4 

+ '7 
+ '9 

4" " 

+ 6 

+ 8 

+ .3 

+ «7 
+ »7 

+ 30 

+ 31 
+ 33 



2.3 



+ 6.0 

+ 3.4 

+ 4.'i 

1+ 4.4 

3+ 4.^ 



Omhr. 



tu 
3 .00 

16.33 



Anmerkungen. 



+ 5.3 

+ 7.> 

+ 7.5 

+ 7.4 
+ 10.3 

+ l3.3 

-t«4.8 

+ ««.9 

+ 8.8 

+ 5 4 

+ 7.7 

+ 6.7 
— 6.0 

-- 8.5 

+ X0.4 

+ 9.7 

+ 10.3 

+ 3.5 

+ ^.4 
+ 3.3 

+ 6.0 
--10. 1 

-- 9.7 
--10.8 

+ 13.3 

+ «5.4 



V. Mtg. an Öfter Bg 
Sti. NW. Rg. 
Mgs. sehw. Rg. 
8^ l|i. SchiMf. Khv. lg 



5.80 



0.36 



1 .00 
1 .5o 



• • . 
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3.34 

4 53 

6.35 

3 .35 
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Ahdr. CHof (kl.) 

6A Ab, Hebenf. VHof 
(kL)WttLN. W— N. 
8V4A Ab. Gew. N ^ViA 
NN W-SO.G«s«reg. WltLIf W 

N. Abdr. C^of. (kl) 

7* Ak. 6«f . FfO-OichT. lg 
WttLWüfWi.Ninr Str.NW. 
schw. Reg. 

SA Ab. 6«w. 80. Rg. Rbg 
a. Nebenb. Wttl. NO 

öfter Rg. 



Abds. Rg. 

WkAb. •ehw.Rf. 10Vi*Str 
NW. WtÜ.WNW 

Nachts Rg. 

Rg. Str. WNW. 

Rg. 
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5^ Ab. % k«. RibMS. 
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Keteorologisch« B«o bachtaogtn. 
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8 

9 
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a6 
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3o 
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3 

a' 
a 
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a 
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a 
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a 
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a' 
a' 
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a 
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4aa 
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787 
835 
638 
4ao 
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734 
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733 
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+ 
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N 
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N 
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NW 
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1 
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NW 
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«7 

»7 

»7 

»7 

«7 

37 

*7 
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^7 
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709 
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4. 
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3. 
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6. 
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.5 
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.8 


4. 
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NW 3 
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N 
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N 
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1 
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NNW 2 
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NNW 1 
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NW 2 
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H. 

FSH. 
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H. 

H. 

H. 
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H. 
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Mat«oroiogii«h« BftobAChtviigtv. 
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£x- 
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3109 
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9' 

9' 
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9 

9 

9 

9 
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,6 


4. 


.4 


3. 


.a 


3. 


.6 


3. 


.« 


3. 


• 7 


3. 


.3 


3. 


.a 


4. 
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5. 


.3 
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4. 
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.a 


4. 
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I 
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I 
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3 

4 

9 

9 
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NW 1 
WSW 1 

S 1 

NW % 
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S 
NW 
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NNW % 
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WNW 

NW 

N 

NW 2 
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NW 
NW 
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OFS. 
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N 

NNW 
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4.69 
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S.FS. 
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S. 

FS.H. 4 

S.FS. 
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F. 

S 

S. 

S. 



1 

2 
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SH. 

F. 

F. 
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1 
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FS.F 
F. 

S.FS 
HF. 
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F. 



4 

2 
2 

3 
3 
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1.0 



+ 91 
+ 93 

+'4 

+ 23 

+ «4 



+ 



+ 

+ 
+ 
+ 

+ 



o|+ 

+ 



8 

9 

9 

+ 99 

+ 91 



4-90 
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+ 90 
+ 19 

+ .3 



+ «4.4 

+ «4.a 
+ i5.3 

+ 11. o 

+ 9.6 

+ ia.7 
+ i3.3 

+ 9.8 

+ 9.& 

+ 11.9 

+ 9.6 
+ 10.3 

+ "•.4 
+ 10.9 

+ 7.7 

7.8 

7.a 
+ 8.6 

+ 7.3 
+ 8.0 

+ 11. 9 
+ •«.5 

+ l3. 9 

+ «4.a 

+ »5,9 

+ •4.4 

+ i3. 9 
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+ 8.6 
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o. i5 



1 .00 
0.4a 
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5.90 

3.3o 
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0.9I 
0.96 



• . • • • 



1.58 
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2i^ Ab. eehv. Reg. 



WtU. W. 
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lilif. MhT. If. |A e i»f. 



Wttl f. Cl«f Sir- vif. 
sebw. Bg. Abdr. 
8* Ip. ©M RicMi If. 



Abdr. 

Ab. Sir. irW; Q«w. RlfW' 
SO;8W.Rf.Wta. SSO. 

Rg. 
Naebts Bg. 

«ftor Bg. 

6A|k.|f.l.MI.8chBMl 

ifl« If. I4ligi SchiMl. 
Mttgs. sehw. Beg. 



Abds. sehw. Bg. 
Witt. SO n. SW. 

AM.«ii.0;8W.inr.lg.AUr 
5* AU. Gf. NW; f tü. NW 

Mifv. B«. 5A Abd. Gew. 
NW. Abdr. 

»VsÄ Abd. G«w. NW. R«. 
WUl. 80. 
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Öfter schw. Bg. 
Mgs. scliw. Bg. 
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Meteorologische Beobaebtungen. 



JnU 1887. 


B 

Q 


6 Uhr Morgens 


2 Uhr Nachmittags 
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Therm. 
Riaain. 


Ex- 

pans. 


Wind 


Wetter 
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37.593 
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4.5 
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F. 


1 


37.535 
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6.0 


WSW 


F. 


1 


a 


37.588 
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S 
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F. 
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1 


3 
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»7.587 
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NW 


2 


F. 


1 


»7.64» 


+ 19.5 


5.1 


NW 1 


H. 


2 


5 


«7.^78 


+ •4.6 


5.5 
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2 


F. 


1 


37.541 


+ 19.5 


5.5 


NW 3 


FS.H. 


4 


6 


»7 .590 


+ •4.» 


4.5 


NW 


2 


FS. 


2 


37.613 


+ «5.3 


5.1 


NW 1 


HS. 


4 


7 


»7.059 


+ 11. 5 


4.5 


NW 


1 


FS.H. 


3 


37.596 


+ «5.9 


4.7 
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FS.H. 


3 


8 


37.635 


+ i«.a 


3.8 


NW 


i 
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2 


37.565 


+ 13.8 


Va 


N 1 


H. 


3 


1 
9 


»7.597 


-f- 8.a 


3.a 


NW 


2 


S. 


4 


37.583 


+ 8.9 


3.5 


NNW 2 


tr. 


4 


10 


37.605 


+ 9.8 


3.7 


WNW 2 


HF. 


2 


»7.589 


+ «4.» 


3.8 


NW 2 


FS.H. 


3 


1 1 


^7.494 


+ «0,6 


3.7 


NW 


3 


S.FS. 


2 


37.460 


+ II.3 


4.0 


WNW 3 


H.S. 


4 


13 


^7.497 


+ «9.0 


4.3 


NW 


2 


S.FS. 


4 


»7-483 


+ «7.7 


4.4 


WNW 1 


H. 


3 


i3 


«7.448 


+ «1.3 


4.5 


NNW 





S.FS. 


3 


37. 4i'8 


+ «9.» 


5.9 


OSO 


H. 


2 


>4 


»7.568 


+ •6.6 


5.5 


NW 


1 


FS. 


2 


37.530 


+ 33.0 


6.a 


SW 1 


FS.H. 


3 


iS 


»7.63i 


+ •6.0 


5.7 


NNW 





FS. 


2 


37.543 


+ 31.3 


6.1 


SSW 1 


H. 


3 


iß 


37.363 


+ .6.6 


6.7 


S 


1 







37 . 5o3 


+ 18,4 


4.5 


NW 2 


PH. 


2 


'7 


»7.494 


+ H.3 


5.0 


w 


1 


S.FS. 


4 


»7-497 


+ 18.0 


5.7 


W 


S.FS. 


3 


i8 


»7.564 


+ .3.a 


4.6 


NW 


1 


FS.F. 


1 


37.534 


+ 18.6 


4.8 


NW 2 


H.au 


2 


«9 


»7.391 


+ .».6 


4.8 


w 










37.373 


--33.8 


6.5 


NW 


H. 


3 


ao 


»7.433 


+ «».6 


4.« 


NW 


1 


S.FS. 


4 


37.466 


--16.7 


3.9 


NW 4 


H. 


3 


a i 


»7.606 


+ «3.o 


4.a 


WKW 


1 







37-563 


+ 30.4 


5.0 


SSW 


H. 


2 


22 


»7.591 


+ •4.6 


5.5 


OSO 










37.569 


--34. 


5.4 


S 1 


GH. 


1 


33 


»7.547 


+ »5.4 


5.4 


s 


1 







37.453 


--33.8 


4.8 


S 2 







^i 


»7.365 


+ «6.a 


6.0 


s 


1 


F. 


1 


37 . 330 


4-»5.o 


5.9 


NO 1 


F. 


1 


a5 


»7.5i8 


+ .5.3 


5.3 


NW 





FS.H. 


2 


37.463 


+ 31.8 


7.0 


OSO 


FS.S. 


4 


36 


»7.385 


+ .6.6 


6.3 


s 


1 


F. 


1 


37 ,-333 


+ 36.3 


5.7 


SSO 3 


FS.H. 


3 


37 


3". 566 


+ .6.3 


4.5 


N 


1 


H.FS. 


2 


27.584 


+ 19. 1 


S.a 


NW 1 


S. 


3 


38 


»7.599 


+ .a.6 


4-9 


NW 


1 


S.FS. 


4 


37 . 53o 


+ 13.6 


4.6 


NW 3 


S. 


4 


«9 


»7.63o 


+ •0.4 


4.. 


NW 


2 


FS.F. 


2 


37*485 


+ 16.1 


4.3 


SO 1 


H. 


3 


3o 


»7.5o3 


+ 10. a 


3.8 


WNW 2 







37.480 


+ l5.3 


3.6 


WNW 3 


H. 


3 


3i 


»-•530 


+ •«.4 

« 


3.4 


WNW 3 


S.FS. 


3 


37 . 5o5 


+ 16.8 


4.3 


WNW 3 


H. 


2 


M 


»7.543 


+ 13.30 




1 


.3 




1.9 


37.509 


+ 18.69 


5. ©4 

• 


1.4 




2*6 
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Juli 1867. 



10 ühr Abends 



Bar. ()• 



Therm. 
lUaiim. 



£x- 
pans. 



Wind 



Wetter 



Max. 



Min. 



Ombr. 



Anmerkungen. 



>7 
«7 
'7 
»7 
^7 

^7 
^7 
^7 

^7 
^7 

■*7 
^7 
»7 
»7 
«7 

«7 
»7 
*7 
»7 
^7 

»7 

»7 
^7 
^7 
^7 

'7 
»7 
^7 
»7 
«7 
»7 



</ 



.534 


+ «7. 


f.4<'8 


+ 16. 


.66i 


+ *5. 


.6a4 


+ .6. 


.6a9 


+ '4. 


.679 


--II. 


.664 


--la. 


.61a 


+ 9. 


.599 


--10. 


.56i 


+ 10. 


.461 


+ •3. 


.490 


+ «4. 


.4«6 


+ i5. 


.60a 


+ •5. 


.45a 


+ >7. 


.5i6 


+ •4. 


.5oo 


+ «4. 


.499 


+ ■5. 


.406 


+ «3. 


• 54a 


+ «3. 


.564 


+ «6. 


.575 


+ «7. 


.43a 


+ .8. 


.i454 


+ «6. 


. 4^0 


+ •7. 


• 47» 


+ '6. 


.678 


+ •3. 


.6ai 


+ '0. 


.5ia 


+ «0. 


.553 


+ ••. 


.539 


+ •«. 



7 

a 

3 
6 

8 
a 
3 
I 
6 



5 
5 

4 
5 

4 

4 
3 

3 

3 

4 
4 

5 
5 
5 
6 

4 

4 
5 

4 
4 



a 
6 

9 
5 

5 

6 
5 
3 
8 
5 

6 
3 
3 
6 

4 

4 

9 

a 

6 
3 



5 
5 
5 
5 

5.7 



9 

4 

a 

9 



5.4 
4.9 
4.0 

3.9 
3.8 

4.^ 



S 1 

SSO 1 
WNW 2 
N 

NW 1 

WNW 1 
NNW 1 

NW % 
NW 2 
NW 

NW 3 
WNW 
NW 




SSO 



1 



NW 

WNW 1 

W 

NW 

NW 2 



FS. 
F. 

FS.F. 
F. 

S. 

F. 

S. 

SH. 

S.FS. 

FS.H. 

FS.H. 

FS.F. 

F. 

FS. 

F. 

FS.F. 
FS. 

S.FS. 



OSO 
S 

s 

NW 

SO 






1 

3 



NW 
NW 

NW 3 

NW 2 

WNW 1 

N 1 



27.541 



+ «4*ao 



4.85 



1.9 



FS.H. 



HF. 

S. 

FS.H. 

tr. 

FS.F. 

F. 



1 

4 

4 
4 



3 
3 
1 
2 
1 

1 
3 

4 







3 


2 
4 
2 
4 
2 
1 



-f-aa 
-|-aa 
+ .8 
+ ao 
-f-ai 

+ «7 

--17 

+ 14 
+ 10 

+ »5 

+ .3 
+ .8 
-(-ao 
4-aa 
-f-aa 

+ '9 
--18 

-|-ao 

+;»3 
+ «7 

-|-io 
+ a4 
+ a5 

+ «7 
-j-aa 

--a7 
-J-ao 

-.4 
--17 

-f.i5 

+ '7 



2.0 



+ ia.3 
+ 14.0 
+ I3.5 
-}-ia.8 
-f-ia.5 

4-10 4 

+ 9.9 

+ 7.9 
+ 8.3 

+ 10.0 



+ 



+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



0.6 
0.7 
1.3 
4.0 

4.» 

1.6 
a. I 
1.3 
a.a 
1.4 

3.a 

3.7 
4.8 
5.0 

6.0 
a.3 

9.6 
9.5 
0.3 
o.a 



I 



3.44 



o 36 



1.66 



o.a4 

4.4« 
1.54 

a.aS 



3.34 
4.70 



J6.56 



Wttl. WSW. 

5A Ab. ll«bfl. Abdr. Witt 

WWW. 

Mg*. Str. WN W. Rf . Ab.&w. 
N-0. irW-O; NRW. Abdr. 



Abd. schw. Reg. 

Mttgs. Bg. 

10^ Hgs. sohw. Rg. 

lttgs.0lsr;Ab.icbf.leg 

Rg. 

öfter Bg. 

Str.WNW;Rg.Abdr. 
Mgs. schw. Bg. Abdf . 
6'^30»Abd.Sbr. Rik«ii. 
Ab. schv. Rg. 
7^ Mgs. schw. Rg. 

Mrgs. Str. WNW. 

Zh Hft. G«w. W. Gusifg. 
R«. bis Mittf . 

3*Ab.GYjni.6sir.lgl.AMr. 
Str. NW. 



. . . • 



i.i5 
1 .08 
a.38 



A Ab. Itr. f. WUl. N. 
72* Ab. Mkf . lg. Wtd. SO 

7* Ab. Str. WNW. 
3*Ab.6eT.8W.lg.5*lgb. 
Öfter Rg. 
8* Ab. Gow. W. Rg 
%* Hgs. ©Hot 
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Meteorologische Beobachtungen. 



Jny 1867. 


1 

Q 


6 Uhr Morgens 


2 Uhr Nachmittags 


Bar. 0« 


Therm. 
R^anin. 


Ex- 
pans. 


Wind 


Wetter 


Bar. 0® 


Therm. 
R^anm. 


Ex- 
pans. 


Wind 


Wetter 


• 


// 





M 










• 





Sit 








I 


37.593 


+ «0.4 


4.5 


S 





F. 


1 


37.535 


--33.7 


6.0 


WSW 


F. 


1 


a 


37.588 


+ '5.o 


5.6 


S 


1 


F. 


1 


37.540 


4-3 1 .0 


5.4 


SO 1 


GH. 


1 


3 


37.548 


+ «5.a 


5.1 


WNW 2 


GH. 


4 


37.587 


--18.5 


6.0 


WNW 


HS. 


2 


4 


27.7*9 


+ 14. a 


5,1 


NW 


2 


F. 


1 


37.648 


--I9.5 


5.1 


NW 1 


H. 


2 


5 


27.578 


+ «4.6 


5.5 


OSO 


2 


F. 


i 


37.541 


+ «9.5 


5.5 


NW 3 


FS.H. 


4 


6 


37.590 


+ «4.a 


4.5 


NW 


2 


FS. 


2 


37.613 


+ I5.3 


5.1 


NW 1 


HS. 


4 


7 


37.659 


+ «».5 


4.5 


NW 


1 


FS.H. 


3 


37.596 


+ i5.9 


4.7 


NW i 


FS.H. 


3 


8 


37.635 


+ ««.» 


3.8 


NW 


i 


FS. 


2 


37.565 


+ I3.8 


Va 


N 1 


H. 


3 


1 
9 


37.597 


+ 8.a 


3.« 


NW 


2 


S. 


i 


37.583 


+ 8.9 


3.5 


NNW 2 


tr. 


4 


IG 


37.605 


+ 9.8 


3.7 


WNW 2 


HF. 


2 


37.589 


+ '4.3 


3.8 


NW 2 


FS.H. 


3 


I 1 


27.494 


+ I0.6 


3.7 


NW 


3 


S.FS. 


2 


37.460 


+ 11.3 


4.0 


WNW 3 


H.S. 


4 


la 


27.497 


+ H.0 


4.3 


NW 


2 


S.FS. 


4 


37.483 


+ »7.7 


4.4 


WNW 1 


H. 


3 


i3 


27.448 


+ ««.3 


4.5 


NNW 





S.FS. 


3 


37.418 


+ «9.3 


5.9 


OSO 


H. 


2 


«4 


37.568 


+ •6.6 


5.5 


NW 


1 


FS. 


2 


37.530 


+ 33.0 


6.3 


SW 1 


FS.H- 


3 


iS 


37.631 


+ 16.0 


5.7 


NNW 





FS. 


2 


37.543 


+ 31.3 


6.1 


SSW 1 


H. 


3 


<6 


37.36a 


+ .6.6 


6.7 


S 


1 







37. 5ofl 


+ 18.4 


4.5 


NW 2 


PH. 


2 


'7 


27.494 


+ H.3 


5.0 


W 


1 


S.FS. 


4 


37.497 


+ 18.0 


5.7 


W 


S.FS. 


3 


i8 


37.564 


+ i3.a 


4.6 


NW 


1 


FS.F. 


1 


37.534 


+ 18.6 


4.8 


NW 2 


H.GU 


2 


«9 


27.391 


+ H.6 


4.8 


W 










27-273 


+ 33.8 


6.5 


NW 


U. 


3 


ao 


27.433 


+ «».6 


4.« 


NW 


1 


S.FS. 


4 


37.466 


+ 16.7 


3.9 


NW 4 


H. 


3 


'j f 


37.606 


+ «3.0 


4.a 


WNW 


1 







37.563 


--30. 4 


5.0 


SSW 


H. 


2 


33 


37.591 


+ ■4.6 


5.5 


OSO 










37.569 


--34. 


5.4 


S 1 


QH. 


1 


33 


27.547 


+ «5.4 


5.4 


s 


1 







37.453 


--33.8 


4.8 


S 2 







34 


37.365 


+ «6.a 


6.0 


s 


1 


F. 


1 


37 . 330 


+ 35.0 


5.9 


NO 1 


F. 


1 


35 


37.518 


+ «5,3 


5.3 


NW 





FS.H. 


2 


37./I63 


+ 31.8 


7.0 


OSO 


FS.S. 


4 


36 


37.385 


+ »6.6 


6.3 


s 


1 


F. 


1 


37.333 


+ 36.3 


5.7 


SSO 3 


FS.H. 


3 


»7 


3»», 566 


+ «6.3 


4.5 


N 


1 


H.FS. 


2 


27.584 


+ «9« » 


5.a 


NW 1 


S. 


3 


38 


27.599 


+ «*.6 


4.9 


NW 


1 


S.FS. 


4 


37.530 


+ 13.6 


4.6 


NW 3 


S. 


4 


«9 


37.63o 


+ •«.4 


4.« 


NW 


2 


FS.F. 


2 


37.485 


+ 16. 1 


4.3 


SO 1 


H. 


3 


3o 


37.5o3 


+ I0.9 


3.8 


WNW 2 







37.480 


+ I5.3 


3.6 


WNW 3 


a 


3 


3i 


3 7 • 5 3 


+ «0.4 

• 


3.4 


WNW 3 


S.FS. 


3 


37 .5o5 


+ 16.8 


4.3 


WNW 3 


H. 


2 


M 


37.543 


— 13.30 


1 . / / 


1 


.3 




1.9 


37.509 


-t-i8.5g 


5.04 


• 
1.4 
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Juli 1867. 



10 ühr Abends 



Bar. 0® 



Therm. 
Biaum. 



£x- 
pans 



Wind 



Wetter 



Max. 



Min. 



Ombr. 



Anmerkungen. 



u 



»7 
«7 
^7 

^7 

h7 

^7 
^7 
^7 

^7 
^7 

»7 
^7 
»7 
«7 
^7 

»7 

^7 

»7 
^7 
^7 

*7 
»7 
^7 
^7 

^7 

•'7 
«7 
^7 
»7 
*7 
^7 



534 
468 
66 1 
6a4 
6!»9 

679 
664 

61a 

599 
56i 

461 

490 
486 

603 

45a 

5i6 
5oo 

499 
406 

543 

564 

575 
43a 

454 
4ao 

478 
678 
631 

553 



+ 
+ 

+ 
+ 
+ 



+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 



539 -h 



»7.541 



7.0 
6 
5 
6 



5.a 



6 

9 
5 

5 

6 
5 
3 
8 
5 

6 
3 
3 
6 

4 

4 

9 

a 

6 
3 

9 

4 

a 

9 

7 

4 
9 

o 

9 
8 

a 



S 1 

SSO 1 
WNW 2 
N 

NW 1 

WNW 1 
NNW 1 
NW 2 
NW 2 
NW 

NW 3 
WNW 
NW 
NW^ 
SSO 1 

NW 

WNW 1 

W 

NW 

NW 2 



FS. 
F. 

FS.F. 
F. 

S. 

F. 

S. 

SH. 

S.FS. 

FS.H. 

FS.H. 

FS.F. 
F. 
FS. 
F. 

FS.F. 
FS. 

S.FS. 



OSO 

s 
s 

NW 
SO 





1 
3 
2 



NW 3 

NW 1 

NW 3 

NW 2 

WNW j 

N 1 



FS.H. 



HF. 

S. 

FS.H. 

tr. 

FS.F. 

F. 



1 
1 
3 

1 



1 

4 

4 
4 



3 
3 
1 
2 



1 
3 

4 






3 



2 
4 
2 
4 
2 
1 



-|-aa 
+ aa 
+ »8 
-f-ao 

+»• 

+ '7 
--17 

+ «4 

+ .5 

+ i3 
+ 18 
•^-ao 
-f-aa 
-j-aa 

+ '9 
--18 

-j-ao 

+ «7 
-|-ao 

+^4 

+ a5 

+ »7 
-j-aa 

--a7 
-j-ao 
-14 
--17 

-f i5 

4-*7 



+ ia.3 

-i-14.0 

+ i3.5 

-i-ia.8 
+ ia.5 

4-10 4 

-- 9.9 
-- 7.9 

+ 8.3 
4-10, o 



3.44 



+ 

+ 

4- 
+ 
+ 

+ 

+ 



+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



0.6 
0.7 
1.3 

4.0 
4.» 

1.6 

a. I 
1.3 
a.a 

1.4 

3.a 

3.7 

4.8 
5.0 

6.0 

^.3 
9.6 
9.5 
0.3 
o.a 






+ 14.^0 



4.85 



1.9 



2.0 



o 36 
1.66 

o.a4 

4.43 
1.54 

a .a5 



3.34 



4.70 



i.i5 
1 .08 
a.38 



i6.56 



Wttl. WSW. 

SA Ab. Rabi. Abdr. WtU. 

WKW. 

Mg»- Sir. WW W. Ry. Ab.Qw. 
N-0. WW-0; NlfW. Abdr, 

Abd. 8chw. Reg. 

Mttgs. Bg. 

10* Hgs. schw. Rg. 

IHg>.OHtr;Ab.icbf.leg. 

Bg. 
Öfter Bg. 

Str.WNW;Rg.Abdr. 
Mgs. schw. Bg. Abdr. 
G'^aeMAbiSktr. Il«ktii. 
Ab. Bchv. Bg. 
7* Mgs. schw. Bg. 

Mrgs. Str. WNW. 

3A Mf s. Gew. W. Gaurg 
Rg. bli Mittf. 

3*Ab.€Tj(W.6ur.lgb.AUr, 
Str. NW. 



A Ab. Itr. W. Will. N. 
72* Ab. Khf . lg. Wtd. SO 

7* Ab. Str. WNW. 

3*Ab.6ef.8f.l|.5*lgb. 

Öfter Bg. 

8* Ab. Gow. W. Bg 

8%* Mgs. ©Hof. 



M 




- 


MeUor( 


>]o 


gii-oh« BeobaohtnngeiL 














Angnst 1867. 


2 ühr Nach 






a 
1 




6 ühr Morgans 


1 


mittag 


• 


Bar. 0» 


Therm. 
Bianm. 


Ex- 

pans. 


Wind 


Wetter 


Bar. 0* 


Therm. 
B^aum. 


Ex- 

pant. 


Wind 


Wetter 


1 


37.5a4 


+ 10' 5 


tu 

4.1 


NW 


1 


F. 1 


»7.461 


• 
+ •7.0 


4.0 


NW 




H. 2 


a 


37.359 


+ 11 .a 


4.3 


S . 





tr. 4 


37.333 


+ "0.7 


4.8 







tr. 4 


3 


37.398 


+«0.5 


4.6 


N 





FS.F. % 


37.386 


+ i5.a 


4.7 


WNW 




S. 4 


4 


37.545 


+ 11. a 


4.3 


NW 





FS. 1 


37.568 


+ 16.8 


4.5 


N 




H.OU. 3 


5 


37.633 


+ .«.« 


4.« 


NW 


i 


S.FS. 4 


37.669 


+ •5.4 


4.5 


N 




H. 3 


6 


37.588 


+ •1.» 


3.8 


N 


1 


FS.F. 3 


37 . 5i5 


+ •«9 


4.3 


NNW 




FS.H. 3 


7 


37.480 


+ ...6 


4.8 


NW 





F. 2 


37.460 


+ 18.0 


4.9 


WNW 




FS. 3 


8 


37,576 


+ 11.0 


4.3 


NW 


2 


S. 4 


»7.543 


+ •7.4 


4.» 


NW 




H.FS. 3 


9 


37.595 


+i3.« 


4.7 


NW 


1 


FS. 1 


37.577 


+ •9.8 


5.1 


NW 




H. 2 


10 


37.638 


4-«3.8 


5.3 


W 





F. 1 


37.634 


+ aa.9 


5.8 


NW 




OH. 2 


1 1 


37.647 


+ »7.. 


5.6 


NW 


1 


FS.H. 2 


37.638 


• 

+ 31.3 


5.4 


NW 




FS.H. 3 


19 


37.757 


+ ia.3 


4.« 


N 


1 




37.733 


+ 18.0 


3.9 


N 




H. 1 


i3 


37.787 


+ «0.6 


4.« 


N 


1 




»7.754 


+«9.4 


4.» 


N 




H. i 


^4 


27.798 


+ H.O 


45 


N 





F. 1 


37.778 


4-ao .*o 


4 4 


N 




H. 1 


i5 


37.708 


+ •1.» 


5.6 


NW 








37.608 


4-31 3 


4.5 


SO 







i6 


37.51a 


--II. 6 


3.8 


SO 


2 





»7.457 


+ 30.3 


3.8 


s 


3 


FS. 1 


*7 


37.603 


+ •5.0 


4.» 


WNW 1 


S.FS. 4 


37.638 


+ »».4 


6.0 


NW 





a. 8 


i8 


37.735 


+ i3.a 


4 « 


WNW 





37.718 


+ 31.7 


5.9 


so 





GH. 1 


«9 


37.783 


+ "4.« 


5.5 


ONO 





,0 


37.770 


+ 33.0 


5.6 





1 


H. 1 


ao 


37.734 


+ •4.0 


5.3 


s 








37.639 

t 


+»4.7 


4.7 


3 


3 


F. 2 


31 


37.595 


+ «4.0 


5.0 


WSW 








37.536 


+ 35.8 


6.4 


NW 





F. 1 


ad 


37.535 


+18.0 


5.5 


WNW 


1 


FS.F. 2 


37.531 


+»».9 


6.3 


NW 


1 


FS.H. 2 


a3 


37.631 


+ I5.0 


6.0 


NW 


1 


SH. 4 


37.591 


+ 30. I 


6.0 


N 


1 


FSH. 2 


^4 


»7.589 


+ •4.0 


5.3 


N 


1 


F. 1 


»7.554 


+ 3a,o 


7.» 


SO 





FS.H. 3 


a5 


37.556 


+ i5.o 


6.0 


SO 


1 


FS. 3 


37.533 


+ 31.3 


6.4 


SSO 





FS.H. 3 


i6 


37.581 


+ «4.8 


5.9 


WNW 


FS 3 


37.550 


+ «9.9 


6.7 


so 





H. 3 


«7 


»7.579 


+ •4.0 


5.9 


sw 


1 


FS. 3 


»7.509 


+30.7 


6.4 


s 


1 


FS.H. 2 


38 


»7.499 


+ I5.3 


5.5 


NW 


1 





»7.537 


+«9.3 


6.5 


N 





B. 2 


^9 


37.706 


+ •4.6 


6.4 


NW 


1 


S.FS. 4 


37.738 


+ 18.0 


5.9 


NW 


1 


FS.H. 2 


3o 


»7.77' 


+ >4.o 


5.3 


NW 


1 


S.FS. 4 


»7.693 


+19.4 


5.8 


NO 





H. 2 


3i 


37.646 


--I3.0 


5.5 


NO 








»7.575 


+ 33.0 


6.3 


S 


2 


H. 2 


M 


37.614 


+ «J.»3 


4.95 





.6 


1.7 


37.568 


+ .6.5, 


5.33 


1 


.0 


2.2 



Meteorologifche Beobaohtnngea. 



ii^ist 1867. 



10 Uhr AWndi 



Bar. 0*^ 



a* 

a< 



a 
a 
a 

3' 



a< 
a 

a< 
a< 



a 

a< 
a' 
a' 



a< 

a; 

a' 
a' 



a 

a' 
a 

a 

a< 
a' 



»t 



455 

384 
476 

589 
589 

496 

474 
557 

694 



7aa 

7^7 

784 

74« 
5a3 

5oo 

7o3 
759 

754 
61a 

5a4 
59a 

594 
559 

535 

577 
48a 
641 

779 
658 

607 



Therm« 
B^aom. 



+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 



+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 



3.0 



o 

a 

4 

a 

3 
3 
3 
5 

7 

5 
5 
5 
6 
5 

5 
6 

7 

7 
8 

9 

6 

6 

7 

7 

4 

7 

6 
5 
5 

7 



pans. 



tu 

4.« 
4.6 
4.5 
4.6 

4 

4.7 
5.0 

4.6 
5.4 

6 

4 

8 

5 

a 
6 

5 

a 
5 
6 

7 

4 

6 

4 

5 

4 

5 

7 

a 

4 

6 
6 





N 

INW 
N 
NW 



Wind 



WeUar 



Max. 



FS.F. 
F. 

FS.F. 
FS. 
OIFS. 






1 

1 



NW 

NW 
NW 
W 

NNW 



N 








N 

NNW Ö 

SO S 

SSO 1 

WNW 

ONO 

SSO 

S 



SSO 

NW 1 

NNO 1 

S 1 

SSO 



1 





SW 

s 

NW 1 
WNW 1 
NNO 

S 1 



F. 

FS. 

FS.F. 



FS.H. 



N. 



IF. 



tr. 

FS.F. 
S. 
S.FB. 

F. 

FS.r. 
tr. 



37, 60a 



+I5.55 



5.3i 



0.6 



% 

1 
% 
3 
8 



2+18 

4|+«9 
+ 18 

-f-ai 

OI+33 



% 





4 



1 



FS.F. 3 








+ •7 
-}- la 

+.5 

+•7 

+•7 



-}-ai 

+ «9 

+ ao 

-f-ai 
Ol+ai 



ai 
aa 

-f a3 

+ »4 

+ a5 




•aa 



6 



1.6 



Ifia. Ombt. 



10. S 



+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 



+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 



Anmerkungen. 



ut 



3.3o 



• • • • • 



0.80 



Wttl. S. 

Bg. 

8* lp.0ltr; Ab lekf.lf, 

einselne Kgtropfen. 

8* Mgl. schw. Bg. 



N. Ab. Bg. Bgbg. 
Vgl. «ehir. Bg. 

Wttl. in allenBiehtg. 

3J* Ab. G«w. SW 



•••••• 



1.9^ 



Str. S. CHot (kl.) 



N. 
N. 



Wttl. W. 

NMf s. G« w. 8 .B. RW.SASW. 
TA. SW.Rf.Witi. 8. v. NW. 

WttL 81 . t. f NW . 

KA Ab. G«w.8W.-R0, R(. 
WiU. 8 n. NKO. 

7* Ab. If . f ttl. I. R 

lOA MM. Rf . 6Vi *Ab lIAt 

Oew. 8 WttL TfO. 

N. Wttl. NNO 
Wttl. SW n. 0. 



N. 



6.00 



j 
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Meteore 

• 


logifche Beobachtungen 


B 










September 1867. 


i 


6 Uhr Morgens 


2 Uhr Nachmittag! 


Bar. 0^ 


Therm. 
R6aam. 


Ei- 
pans. 


Wind 


• 
Wetter 


Bar. 0* 


Therm. 
iUaum. 


£z- 
pani. 


Wind 


Wetter 




n 





111 










M 





tu 










t 


«7.609 


+ «4.^ 


5.9 


s 









»7.665+34.8 


4.7 


S 


1 







a 


a7.638 


+ i3.6 


4.8 


sw 









37.596 


+ »3.6 


6.3 


s 





QH. 


1 


3 


»7.710 


+ i5.8 


5.» 


NW 




FS. 


1 


37.740 


+ «9.0 


5.a 


N 


2 


H. 


2 


4 


27.804 


+ 9.7 


3.4 


N 









»7.684 


+ 16.8 


3.8 


S 


1 







5 


a7.63o 


+ 9.5 


3.6 


SO 




F. 


1 


»7.595 


+ 17.6 


4.5 


NNW 





FS. 


3 


6 


37.606 


+ i3.o 


6.a 


N 


1 


tr. 


4 


»7.646 


+ 16.6 


6.9 


N 





FS.H. 


4 


: 


»7,688 


+ 11. 6 


5.a 


SW 





N. 


3 


37.686 


+ «8-9 


6.8 


SSW 





F.FS. 


2 


8 


37.781 


+ »4.6 


4.4 


NW 





F.SF. 


3 


37.688 


+ 19.0 


4.8 








SJFS. 


3 


9 


»7.69a 


+ i».o 


4.5 


WSW 










»7.645 


+ 18.6 


4.6 





1 


H. 


1 


10 


37.594 


+ ' * .^ 


4.> 


so 










»7.499 


+ »0.1 


5.3 


SSO 


1 







1 1 


97.6a3 


+ 14.6 


5.4 


NW 


2 


FS. 


2 


»7.665 


+ •7.4 


5.7 


NW 


i 


S.FS. 


4 


la 


a7.688 


+ 11. 6 


4.9 


NW 


1 


FS.F. 


3 


«7.037 


+ 18.» 


5.7 


SSW 





F. 


2 


i3 


»7.697 


+ ««.8 


4.6 


N 










»7.647 


+ «9.8 


6.0 


SSO 










14 


»7.638 


+ «».9 


4.8 


SO 










37.613 


+ »3.0 


6.0 


SSO 










i5 


»7 .65o 


+ «4.6 


5.8 


NW 


1 


FS.F. 


2 


»7.541 


+ 33.4 


5.1 


s 


2 


F. 


2 


i6 


»7.64a 


+ «4.0 


4.9 


NW 


1 


S.FS. 


3 


»7.635 


+ «3.7 


5.1 


NW 





S. 


4 


«7 


»7.630 


+ 11. 6 


4.4 


WNW 


FS. 


4 


»7.67» 


+ 14.0 


4.» 


NW 


1 


S.FS. 


3 


i8 


»7.836 


+ 9.0 


3.6 


N 


1 


S.N. 


4 


»7. 811 


+ 10.0 


4.0 


NO 





S. 


4 


•9 


»7.8»! 


+ 9.6 


4.« 


ONO 





S.N. 


4 


«7.77« 


+ «3.7 


4.0 


SO 


2 


FS.H. 


3 


ao 


»7.661 


+ 9.6 


3-9 


SO 


1 


FS. 


1 


»7.64^ 


+ 16.4 


5.0 


SO 


1 


H. 


3 


91 


»7.685 


+ »0.6 


4.5 


SO 


1 


SN. 


4 


»7.68» 


+ «4.3 


5.1 


SO 





tr. 


4 


aa 


»7.657 


-.11.6 


4.9 


SO 


1 


FS.N. 


3 


»7.6i3 


+ 16.9 


5.4 


NW 





FS.S. 


4 


a3 


27.680 


+ i3.6 


4.7 


NO 


2 


FS.F. 


3 


»7.673 


+ «7.4 


4.« 


NW 


2 


FS.H. 


2 


34 


»7.559 


+ 10.4 


4.« 


WSW 





FS. 


2 


»7.430 


+ •6.4 


4.6 


NW 


2 


S.FS. 


3 


a5 


37.577 


+ 8.8 


3.5 


WNW 


1 


FS.F. 


3 


37.690 


+ 99 


3.3 


NW 


1 


S. 


4 


a6 


»7.819 


+ 4.6 


a.7 


N 





F. 


i 


37.879 


+ 8.0 


3.3 


NO 


2 


H. 


3 


»7 


»7.899 


+ 4.0 


a.a 


NNW 


1 


FS.F. 


3 


37.888 


+ 5.0 


».0 


N 


2 


HS. 


4 


a8 


»7.888 


+ ».6 


•.9 


NNW- 





F. 


1 


»7.836 


+ 8.6 


».3 





1 


F. 


1 


^9 


»7. 810 


+ 7.4 


a.5 


NW 


2 


FS. 


3 


37.761 


+ «3.7 


3.0 


WNW 4 


F.FS. 


■ 3 


3o 


»7.694 


+ ««.4 


3.3 


NW 


3 


FS. 


3 

1 


»7.6»! 


+ «4.6 


3.4 


WNW 3 


F.FS. 


2 


M 


»7.696 


+10.98 


4.a5 


08 




2.0 


»7.666 


+ 16.18 


4.64 


1 


1.0 




2.4 



Meteorologitelia Beobaehtniigeii. 
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September 1867. 



10 Uhr Abends 



Bar. 0*^ 



Therm. 
R^aum. 



£x- 
pans. 



3 



2 

3' 
3' 

a 
a 

3 
3 
3' 

3 
3 
3 
3 
3 

3 

3' 

3 

3 



3' 
3' 
3 
3" 

«7 



6oi 
673 

784 
648 
608 

689 
736 
663 
609 
537 

695 
667 
645 
648 
643 

633 
763 
839 
745 
663 

7.3 
653 
64& 
537 
791 

9^7 
916 

796 
733 

610 



+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 



+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

-1- 



+ 5 

+ 4 
+ 5 

-[-II 
+ 10 



4 



4 
4 
4 
4 
4 



s 

4 
4 
4 



37.693 



-f- nfi6 



tu 
9 

7 
6 

o 

4 

9 
1 

3 

8 

3 

5 
o 
6 

3 

4 

6 
1 
3 
I 

9 

5 
8 

4 

3 

6 

3 
I 
6 

4 

o 



Wind 



Wetter 



Max. 



Mio. 



SSW 

S 
N 
SO 

ww 



1 
1 
1 

2 





sw 

NW 
WSW 

so 
so 

NNW 

N .0 

so 

S 

NW 3 

W 1 

NNW 
NO 1 
SO 1 
SO 



SO FS.N. 
N OF. 

NW 1 
NW 1 tr. 

NNW 2 FS. 



FS. F. 



FS.N. 

F. 

FS.F. 
FS. 
FSF. 



F. 

N. 



S.FS. 
S.FS. 

s. 

tr. 
FS. 

N. 



4.75 



NNW 1 

NNW 1 
S 

NW 3 
W 



0.7 



F.HN. 

tr. 

SH.N. 

tr. 

N. 




3 





1 
3 
1 

3 



1 
2 





4 
4 
4 
3 
1 



1 





1 



4 

4 
1 



+ 35 

+ 34 
+ a3 

+ •7 
+ 18 

+ '7 

-j-30 

-j-ao 
+ »9 

-f-30 

+ >9 
+ •9 

-f-30 
-|-33 

+ »4 

+ i5 

+ •4 

-|-io 
4-i3 

+ '7 



4|+iS 

+ •7 
+ .8 

+ 16 

+ .0 



2.0 



+ 



+ 

+ 9 

+ .3 

+ i5 



+ .3 
+ i3 

+ 9 
+ 9 

-|-I3 



5 +11 
+ 11 

-|- 13 
-(-10 

+ •• 



+ •« 

+ 13 

+ «4 

+ i3 

10 

8 

9 

9 
10 

10 
la 

+ 9 
+ 8 

+ 4 



+ 

+ 
+ 
+ 
+ 



4 

3 

3 
8 
9 



Ombr. 



Anmerkungen. 



.111 



3.13 



1 . 3o 

5.10 
o.4o 
0.03 



6.18 
0.89 



. • . I 



0.85 



6*Ab.fi».ü.,ftlL0.i.8W. 

CHof (kl.) 
Nachts schw. Bg. 

7-8* MgB. Gussrg. 

N. WUl. 8. RadU ickv. lg. 

Abdr. 

N. CHof (kl.) 

Wttl. WNW. 



N. 
N. 
N. 

BM^AI). WtU.fibenU; Str 
;irW. (aassty 

5i^lrc.lg1i{6*AbJ|.Akfr 
Nachts schw. Rg. 
öfter schw. Rg. 
Abdr. 



5* Ab.2hor.Nebens. 

Nachts Rg. 
Öfter Rg. 

schw. Rg. 

Reif, 0Hof, Abdr. 

StrWllf.0ltrAb.ichf.Ic. 

Abdr. 



»7. 90 
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) 




Meteoro 


logisehe 


BeebaohtungeiL 










October 1867. 






& 


6 ühr Morgens 




2 Uhr Nachmittags 


Bar. 0* 


Therm. 
Rianm. 


£z- 
pant. 


WM 


Wetter 


Bar. 0* 


Therm. 
R6aum. 


£z- 
pans. 


Wind 


Wett 


er 




n 





tt* 








n 


• 


Ot 








t 


a; .6ia 


+9.« 


3.4 


NW 2 


FS. 


3 


37.638 


+ «3.7 


3.7 


NW 


2 


FS.H. 


3 


9 


»7.876 


+6.0 


3.0 


NW 1 







«7.7«7 


+ ««.7 


3.a 


SO 


1 







3 


37.534 


+4.5 


a.6 


NO 


FN. 


1 


«7.397 


+ i6 


3.6 


s 


1 


FS.H. 


2 


4 


a7.a5a 


--«• 


3.7 


NW 1 


S. 


1 


37.177 


+ 9.6 


4.0 


WNW 


1 


tr. 


4 


5 


37.351 


+3.7 


a.5 


NW 2 


S. 


4 


37.818 


+ 5.0 


a.5 


W 


1 


tr. 


4 


6 


37.47» 


+3.« 


a.5 


WNW 2 


F. 


1 


37.5io 


+ 7.6 


«.4 


WNW 2 


FS.H. 


3 


7 


37.580 


+3.<» 


».3 


WNW 1 


FS. 


2 


37.450 


+ 8.9 


a.3 


S 


2 


tr. 


4 


8 


37. 190 


+6.4 


a.8 


S 


s. 


4 


37.035 


+ 7.« 


3.6 


N 





tr. 


4 


9 


37.319 


+ 4.6 


a.5 


WNW 2 


FS. 


3 


37.333 


+ 7.6 


a.8 


NW 


1 


OS. 


■ 4 


lO 


»7.349 


+4.» 


a.9 


NW 2 


FS. 


3 


37.390 


+ 7.6 


a a 


NW 


1 


H. 


3 


1 1 


«7.457 


+3.4 


a,3 


NNW 1 


FS.F. 


a 


37.438 


+ 6.4 


»•7 


N 


1 


S. 


4 


ta 


37.343 


+ 3.. 3 


a.5 


NW 2 


tr. 


4 


37.36« 


+ 5.3 


a.6 


WSW 


1 


tr. 


4 


tS 


«7.579 


+ «.4 


a.a 


SSW 


N. 


4 


37.534 


4- 7.« 


a.8 


so 


2 


FS.H. 


2 


>4 


«7.649 


+ 3.0 


9.5 


S 


FN. 


2 


37.738 


+ 6.3 


3.3 


SSO 


1 


FS.IL 


3 


i5 


37.836 


+4.. 


a.9 


S 


N. 


4 


37,785 


4-10.3 


3.8 


so 


2 


H. 


2 


i6 


37.811 


+7.« 


3.4 


SSO 


N. 


4 


37.776 


+ 6.3 


3.8 


s 





1 
tr. 


4 


«7 


«7.751 


--7.8 


3.7 


SW 


N. 


4 


«7.737 


+ «».0 


3.0 


NNW 


1 


FS.H. 


3 


t8 


37.683 


--7.« 


3.4 


NW 


N. 


4 


37.593 


+ 9.5 


4.0 


SO 


t 


tr. 


4 


«9 


37.507 


--8.» 


3.8 


SSW 


N. 


4 


37.418 


+ 9.7 


4.a 


SSO 





HN. 


4 


ao 


37.541 


+8.8 


3.7 


NW 


FS.F. 


4 


37.534 


+ «0.4 


4.? 


880 


1 


SN. 


4 


ai 


«7.697 


+9.0 


3.9 


WNW 


SH. 


4 


«7.794 


+ ««.4 


4.5 


NW 





S. 


4 


29 


37.933 


+«.4 


4.» 


N 


tr. 


4 


37.907 


4-««.o 


4.4 


NW 





FS.H. 


3 


a3 


37.853 


+ 7.a 


3.6 


NNO 


N. 


4 


«7.745 


+ i«.4 


4.8 


SSO 





N. 


3 


»4 


37.695 


--7.0 


3.6 


SO 1 


N. 


4 


37.645 


+ 11.9 


3.4 


so 


3 







aS 


«7.74« 


+.6.4 


3.3 


S 







37.798 


+ ««.4 


4.5 


SSO 





FS.N. 


1 


a6 


«7.694 


+7.9 


3.9 


WNW 


tr. 


4 


37.876 


+ 9.7 


3.8 


w 





SN. 


4 


ay 


«7.757 


+6.4 


3.a 


SO 


SN. 


4 


37,595 


-h 8.8 


3 .'5 


so 


1 


S. 


4 


a8 


a7.aao 

* 


+6.8 


3.1 


SSO 


SN. 


4 


37. 1 16 


-f 8.5 


3.7 


N 





SN. 


4 


a9 


37.609 


+5.7 


».4 


NNW 2 


FS.H. 


4 


37.699 


+ •8,3 


a.a 


NNW 


2 


FH. 


3 


3o 


37.653 


--5.« 


a.4 


SW 


SN. 


4 


37.630 


+ 10.0 


«.7 


NW 


8 


FSA 


3 


3i 


37.743 


-8.6 


3.3 


WNW 


S.FS. 


4 


37 .737 


+ 11. 3 


4.0 


SSW 





S.FS. 


4 


M 


37.589 


+«.o3 


3.o5 


0.6 




8.8 


»7.537 


+9.5. 


3.43 


1 


.0 


1 


1 2 






« 


1 





















Meteorologische Beobaektuiigen. 



Ünivereityofl 



•cteber 1867. 



10 Uhr Abends 



Bar. 0* 



a 

'i 

a 
a 
a 

a 
a 

a 

a' 

a 

a' 
a 
a 
a 

) 

a' 
a; 

*' 
a' 
a' 

a; 

a' 
a| 
a 

a| 

a; 

a' 

a 

a 

a' 

a 



843 
6oi 
a95 
363 
39a 

576 
335 

391 
36a 

3ai 
534 

587 

797 
80a 

753 
7o3 
553 

4«7 

589 

878 

911 

70a 

735 
894 

847 
48 1 

393 

718 

913 

7a5 



»7.594 



Therm. 
E6aQm. 



+ « 

+ 7 

+ 



9 
3 

3 



+ 3 
+ 5 
+ 5 
+ 5 

+ 4 

+ 3 

+ > 

+ 5 
+ 5 
+ 8 

+ 7 
+ 9 

+ « 
+ •0 

+ 9 

+ 8 

+ « 

+ 7 

+ 7 



+ 

+ 
+ 

+ 
+ 



8 
6 
6 

4 

5 

7 



+ ß-9< 



paiiB. 



HS 
3.0 

3.a 

5.7 
a,5 

a.5 

a.a 
3.a 
a.8 

•.4 
a.6 

••4 

a.5 

«.7 
3.1 

3.7 

3.6 

39 

4 o 
4.5 
4.3 

4.» 
4.0 
5.0 

3.4 
3.7 

3.7 
3.a 

^.7 
a.6 

3.4 
3.6 



3 ao 



Wind Wectar 



NNW 2 

S 1 

SSW 

NW 3 

SW 2 



NW 

SW 

NW 2 

NW 1 

NNW Ol 

NNO 2 

SW 

S 1 

S 

S 1 








SW 
NW 
SW 
WSW 1 

S 



NW 

NO 

SSO 

s 

SSW 



1 


2 
1 



WSW 
SSO 2 
NW 3 
WNW 
NW 
SSW 



0.9 



N. 
tr. 
S.FS. 

F. 

tr. 
tr. 
S. 
FSJN. 

tr. 

S.N. 

FS.F. 

FS.F. 

tr. 

S. 
N. 
tr. 
tr. 

S. 

tr. 
HK. 



S.N. 

tr. 

tr. 
UN. 
tr. 
HN. 





1 
4 



4 
1 
2 
2 



3 
2 

4 
4 
3 



4 
2 





4 



Max. 



+ i3 
+ .a 
+ i6 

-|- 10 

-h 5 

+ 7 
+ 9 

+ 8 
+ 8 
+ 8 

+ 7 
+ 6 
+ 8 

+ 9 
-|-io 

+ 9 
+ I a 

+«0 
+ .. 

+.0 



^la 

+ la 

0|+ia 

+ .a 
+ ia 



l-io 

Ol-f 9 
+ 8 
+ 8 
+ .0 
+ .1 



2.7 



Hia. 



.4 


+. 5. 


.3 


+ 4- 


.5 


+ 6. 


.3 


-- 3. 


.7 


-- 3. 


.9 


+ ^. 


.5 


+ 4. 


.4 


+ 4. 


.a 


+ 3. 


. i 


+ 3. 


.0 


-- a. 


.4 


— 0. 


.3 


-- 1 . 


.a 


+ 3. 


.3 


-- 5. 


.a 


+ 6. 


.0 


+ 6. 


. I 


+ 7. 


.3 


+ 7- 


.7 


+ 8. 


.0 


+ 9. 


.5 


+ 6. 


.0 


+ «. 


.a 


+ 5. 


.0 


+ 7- 


.0 


-- 5. 


. I 


+ 5. 


.9 


+ 5. 


.6 


-- 4. 


.8 


+ 5. 


.9 


+ 5. 



Ombr. 



tH 



a .00 
4.i5 
0.65 



i.«4 
a.70 



14.00 
S.i5 



o.a5 



0.57 



«.a5 



o. aa 



a.37 



o. I 



«9.60 



Anmerkungen. 



6* Ab. ichw. Rg. 
Naeht.s Rg. 

Oft. Rt.3A >bd. Str. WNW 
Schn«eflockeo 

«fchw. Rg. 



Mittg8.>c).w 
NaobtsRg. 



Rä. 



4*Ab. Rg. u. Hgl. 

Xehts. Rg. u. Schnee 
Igi. Sir. IKf . If. I. SchN 

Reif. CHof (kl.) 
f.0l«rAUr. CI^(U.) 
Ab. Hohennebel. 

I|i. Mrf. Ab. libMMM 
Hohennebel 

lüuitbtl 7"^ Ab. Rrg. 
liftMMM ITcMi. icliv. R|. 
Jigs. schw. Rg. 

öfter schv. Rg. 
Hohennebel 
Fenehter Nebel 

Höhennebel 

N. 

Hga. Nrg. Abdr. 

Itlp.ickv.lf. Ab. Sir. XW. 

Str. WNW. Abdr. 
5A|gi.s€hv. If.t*®l«f 



▲na. d. Wltn. Stcmw. 8. Folge. ZTIII. 



96 



Mtffeorelogitchtf BeobaChfangtftf. 



NoTember 1867. 


9 


6 Uhr Morgens 


2 Uhr Nachmittags i 


Bar. 0"" 


Therm, 
lioauin. 


pau8. 


Wind 


Wetker 


Bar. 0' 


Therm. 
B6aam. 


Es- 

paiu. 


Wind 


Wetter 


1 
< 


t* 





ta 








it 


• 








1 


27.733 


+ 6.6 


3.3 


SW 


FS.N, 


4 


27 632 


+ ia.5 


>.3 


SO 1 


F. FS. 


2 


a 


a7.5o3 


+ 8.8 


3.1 


WNW 1 


FS.F. 


2 


»7.44» 


+ H.4 


i.3 


NW 2 


S.FS. 


3 


3 


27.814 


+ >.7 


1.8 


NW 1 


FS. 


1 


17.8Ö7 


+ 4.8 


1.3 


N 3 


H. 


3 


. 4 


•^7 .89a 


+ o.a 


1.8 


WNW 1 


F. 


1 


27 .«90 


+ 5., 


1.8 


NW 2 


F.FS. 


3 


5 


27.453 


+ 3.4 


2. 1 


NW 1 


S. 


4 


27. 4i.^ 


+ 5., 


1.6 


NW 3 


FS.Ö. 


3 


6 


27 ,62" 


—0.6 


« 4 


WNW 2 







27. 7o5 


-- '.4 


1.8 


NNW 2 


S. 


3 


7 


»7.9«7 


— « 7 


1.6 


WNW 1 


F. 


1 


27.807 


+ ».8 


«9 


NW 4 


tr. 


4 


8 


27.893 


+ 9.4 


2. 1 


WNW 2 


S.H. 


4 


27.747 


+ 6., 


»4 


NW 3 


S.FS. 


4 


9 


»7.478 


+ 6.8 


2.2 


NW a 


U.GH. 


4 


27-599 


+ 5.7 


1.6 


NNW 4 


H. 


2 


1 o 


27.81 1 


+ a.« 


1.5 


NW 2 







27.795 


+ 4.0 


1.8 


NNW 3 


U. 


3 


t 

» 1 


•J7.Ö43 


+ 3.» 


1.8 


WNW 1 


FS. 


1 


1 

17. 705 


+ 7.5 


2 . 


NW 1 







la 


27.71a 


+ 3.8 


».4 


WNW 1 


S.FS. 


3 


'7.753 


-- 6.5 


2.4 


NNW 1 


US. 


4 


i3 


27.771 


+ 0.8 


» 9 


OSO 1 


S.FS. 


3 


i7 . 708 


+ 5.0 


2.0 


SO 3 


FS. 


2 


•4 


27.718 


+».4 


i.o 


SO 1 


S. 


4 


27.728 


+ 4.a 


2.3 


SO 1 


FS.IL 


4 


i5 


27.73i 


+ 2." 


».4 


SO 1 


N. 


4 


27.7^9 


+ 3.0 


2.6 


SO 1 


N, 


4 


i6 


•^7.469 


+ 3.8 


2.8 


SO 1 


N. 


4 


27.a58 


+ 5.0 


3.0 


NNW 1 


N. 


4 


»: 


37.^34 


+ 3.1 


2.6 


W 


FN. 


4 


27.248 


+ 6.7 


3.4 


NNW 


S.N. 


4 


i8 


27.321 


+0.» 


2.0 


N 2 


S. 


4 


27.487 


- 0.8 


«.7 


NNW 2 


U6. 


4 


•9 


27.618 


-0.4 


'9 


WNW 2 


S. 


4 


27.529 


+ 4 » 


2.0 


^NW 2 


F.FS. 


3 


ao 


^7.393 


+ ».3 


2.2 


NW 2 


ir. 


4 


27.39O 


+ 3.3 


«.9 


WNW 3 


FS.H. 


2 


a 1 


»7.377 


+ 0.7 


2.0 


NW 2 


S. 


4 


27 . 5oo 


+ ••' 


«.9 


NNW 2 


tr. 


4 


•ii 


'7.7«« 


-».5 


1.5 


N 2 


FS.F. 


2 


27.604 


— 0.3 


1.8 


NW 3 


FS.H. 


» 


•j:i 


27.358 


+ I.O 


•7 


NW 3 


S.FS. 


3 


27.448 


+ o.i 


1.6 


NNW 3 


tr. 


4 


i4 


•^ 7 . 8 • 3 


a.o 


••7 


NNW 3 


S. 


1 


^7.937 


- 1.6 


1.8 


NW 2 


tr. 


4 


i5 


'»:.97; 


—4.3 


1 .2 


NW 2 


S.FS. 


3 


27.947 


- ..4 


1.8 


NW 2 


tr. 


4 


•i» 


^:.9oi 


«9 


«7 


SW 


tr. 


4 


27.840 


+ <>•• 


2.0 


SSW 


FS.N. 


4 


- 


•: . t»(i'' 


—5.4 


1 3 


S 


S.N. 


4 


27.634 


— a.5 


t.4 


S 1 


tr. 


4 


i ■ • ; . : ö ' 


ri.« 


« .9 


NW 1 


tr. 


4 


27.834 


+ 3.0 


2.0 


NW 2 


S.FS. 


3 


ij> '^7 . :öu 


+ «.» 


«7 


WNW 3 


S.FS. 


3 


27.745 


+ '-P 


«.7 


WNW 4 


S.FS. 


3 


5u 


^7.9»7 


4-1.5 


« 9 


WNW , 


tr. 


4 


27.931 


+ »4 


2.2 


NW 


FS.U. 


4 


M 


27.673 


+ « 37 


1 .98 


1.4 


• 


3.0 


27.655 


+ 3.53 


2 .08 


2.0 




a.s 


1 





















Xeteorülogitch« Beobachtangeii. 



M 



NoTember 1867. 



10 Uhr Abends 



B«r. 0* 



Tberro. 
R6auio. 



Ex- 
pans, 



37. 56a 
Q7.;oi 
27.976 

«7.454 
37 .453 

37.896 
^7.864 
»7.034 
27. 75a 
27. »«ö 

27.685 
27.029 

27.730 

^7.77^ 
27.637 

27 .aa8 
27.309 
27.596 
27.436 
27.380 

27 .6qi 
27.337 

27.675 
28.017 
27.9Ö6 

27.746 
27.676 
27.840 
27.833 
27.826 



+ 7 3 
+ 4.3 

+ ».4 

-H4.8 



+0.4 

+ ».6 
+ 6.3 

+ 4.0 

+ 3.3 

+ 4.7 
--3.8 

-f-3 . 3 
+ 2., 

+ 3.4 

+ 4.0 
+ 3.3 

-.4 
+ 3.0 

+ 2. l 



6 

4 

7 
1 

■•0.5 



■o 

•o 

1 

3 



-3.3 

+ 0.7 

+ «.4 

+ « 5 
— I . I 



37.677 



+ 1.87 



119 

3.1 

2.5 

.6 

7 
.8 

• 9 
.8 

2.5 

7 
8 

«4 

•.9 
2.0 

2.3 
«4 

2.8 
2.5 

•7 
.0 

.8 

.8 
.8 

.7 
.4 
.6 



Wind 



SSO 

NW 

NW 

WNW 

NNW 



NW 2 
WNW 3 
NW 4 
NNW 3 
NW 2 



WNW 

NO 

SSO 

so 
so 



We:tei- 



Max. 



NNW 

NNW 
NW 2 
WNW 4 
WNW 4 

NNW 3 
WNW 4 
NW 3 

NNW I 



tr. 

S. 
tr. 

tr. 

S.FS. 

S. 

U.GH. 

H.S. 

H. 

HS. 

F. 

tr. 

N. 

FaN. 
s. 

tr. 

s. 
s. 

tr. 
tr. 
tr. 
SFS. 



NW 2 tr. 



.4 S 

.9 NW 2 

.9 WNW 2 
7 NW 3 
SSO 1 



• .97 



N. 
tr. 
tr. 
tr. 




4 
Ol 
4 



4 

4 
4 

4 



3 
3 
1 
4 



4 

4 
4 
4 



4 
4 
4 
3 



1 
4 
4 
4 




+ i3.i 

+ •3 

+ 5 
-- 5 
~- 6 



+ ' 

+ > 

+ 8 

+ 6 

+ 5 

+ a 

+ 7 

+ 5 

+ 4 

+ 4 



2.1 



3.2 



+ 5 

+ 7 

+ o 

+ 4 

+ 3 

-J- 3 

+ « 

+ « 



+ « 

+ • 

+ 3 

-H 2 

+ 3 



7 
I 

5 

7 
6 

o 
o 
5 
o 
I 

9 
5 



Min. 



Ouibr. 



Anmerkangen. 



+ 5 o 

+ 3.3 
0.3 

+ 1.8 

— I . I 

— 3.0 

— I . I 

+ 2.5 

+ i.4 

+ ..o 

+ 2.5 

f o. 
+ U.5 

+ «4 
+ 3.0 

+ 3.3 

— 0.3 

— 3.0 

— 0.3 

+ O.. I 

— 3.3 

+ 2.5 

— 2.9 

— 5 o 

— 3 5 

— G.o 

— 5.4 
+ o.a 
+ 0.3 
— 3.6 



a 



• • • 

9^ 



o 
o 



o 
o 
o 



o 
I 
o 



o 
o 
o 



55, 

35 



70* 
60 

82 



Schnee. 
Str. NW., Selieeguliber, 
Sir. MW C«»f (W-) U 
Sir. Rf . I|. ud SckiM 

Ab. Schnee 



81 



18 

90 
35» 



62' 



70 
5o* 

33* 



Ab. N. am Hör. 
Ab. Str. NNW., Eg 
öfter Schnee. 
fteifti'^QIbf^Slr.irinr.ftj 

üfL Rf. Scbo«e u. Grftopea 
Str. NW. 



of>' 



öfters C^^of 
Ab. Nrg. 

Nrg. 

Nachts Nrg. 

Schnee 

lp.SdiMllchU.8tr.fNfr 

IgiSchfltMl'HbsSU.fiinrr 



Öfter Schnee 
Str. tili. SdMegvstibtr 
Sehiee ud Sckiwgeitibff 
Schiee iid SrhoeefMlebN 
öfter Schnee 



aeirTI^StnoeHaate Seile« 
Schnee Abdr. 
Irgr. Sir. f NW Scbm 

N. 



+ 13 id 



7 • 



leo 






Met^orologitcb 


e Beobachtung 


en. 








JDecember 18i7. 


s 

:5 


6 Uhr Morgens 1 


2 Uhr Na4aimittags 1 


Bar. Q« 


Therm. 
Reaam. 


Ex- 
paiu. 


Wind 


Wetter 


Bar. O"" 


Therm. 
Reaam 


Ex- 
pans. 


Wind 


Wette 


ir 




*/ 


• 


M 






*t 


e 


Mt 






1 


37.678 


- 3.0 


"4 


SO 1 


N. 2 


37.479 


+ «.0 


1.7 


S 


F.FS. 


3 


a 


^7.098 


— 0.0 


».9 


S 1 


S. 4 


36.875 


+ 3.» 


3.5 


NW 


S.FS. 


3 


3 


37.171 


+ «.» 


3,0 


WNW 1 


tr. 4 


37.384 


+ •» 


1.8 


NNW 1 


FS.S. 


8 


4 


37.609 


— 0.5 


1.6 


N 2 


tr. 4 


37.635 


—1 .0 


1.9 


N 2 


tr. 




5 


«7.46« 


— 1.0 


3,0 


NNW 1 


tr. 4 


37.343 


-0.4 


1.9 


NNW 1 


tr. 




6 


37.174 


«.9 


1.6 


NW 2 


tr. 4 


37. i3o 


— I a 


17 


WNW 2 


tr. 




7 


37.137 


— ».< 


».7 


NW 2 


tr. 4 


37.165 


— 1.7 


1.8 


NNW 2 


tr. 




b 


17.343 


— «.4 


«7 


NW 2 


tr. 4 


37 .333 


— 1.7 


1.9 


NW 2 


tr. 




9 


^7.444 


— 3.7 


1.4 


N 2 


S.FS. 2 


37.600 


— a.o 


1.4 


N 1 


FS. 




lO 


37.654 


- 9.6 


0.9 


NNW 


N. 1 


37.578 


—7.« 


1.0 


NO 


S.N. 




1 1 


37.196 


— 1.3 


".7 


WNW 3 


S. 4 


37.118 


+ 1.6 


1.8 


WNW 3 


HS. 




13 


36.934 


+ 3.. 


3.3 


W 2 


FS.H. 4 


37.i56 


+ 4.7 


3.0 


NW 3 


HS. 




i3 


37.088 


+ 3.1 


3. 1 


WNW 3 


S.FS. 4 


27.134 


+ 3.1 


1.9 


NW 4 


HS. 




i4 


37.687 


— 5.5 


1.3 


NW 1 


S. 1 


37.631 


a.6 


1.5 


NW 1 


FS. 




i5 


37.304 


+ a.6 


3.3 


WNW 3 


tr. 4 


36.888 


+ 4.5 


3.3 


WNW 4 


S. 




16 


37.393 


+ 0.6 


1.0 


N 3 


H.FS. 2 


37.378 


+ 1.5 


1.6 


NW 


S.FS. 




>7 


«7. "94 


-t* 5.3 


3.8 


WNW 4 


tr. 4 


37.371 


+ 8.» 


2.9 


NW 2 


FS.H. 


3 


i8 


37.339 


+ 4.4 


2.7 


W 


F.FS. 2 


37. i83 


+ ••3 


3. 1 


SO 2 


H. 


3 


>9 


37.336 


+ 0.4 


3.0 


W 


S^. 4 


37. i59 


+ •.3 


3.3 


NW Q 


tr. 


4 


ao 


37.34^ 


+ «.7 


3.0 


NW i 


tr. 4 


37.383 


+ ••• 


1.9 


N 2 


tr. 


4 


31 


37,435 


— 3.6 


..6 


NNW 3 


tr. 4 


37.504 


+ 3.4 


1.3 


NNW 3 


tr. 


4 


33 


37.695 


— 5.3 


1.3 


N 2 


S. 1 


37. 735 


-4.4 


1.3 


NNW 2 


FS.H. 


1 


33 


37.630 


- 9.4 


1 .0 


N 


N. 1 


37.615 


— a.6 


1.6 


NW 2 


tr. 


4 


34 


37.760 


— 0.8 


i.ö 


NW 2 


tr. 4 


37 . 830 


—0.9 


»9 


NNW 2 


F.FS. 


2 


35 


27.97« 


— >.9 


t.6 


NNW 1 




27.934 


-1.4 


1.5 


NNW 1 


FS. 


1 


36 


37.830 


— 3.4 


1.5 


NW 1 


F.N. 1 


37.790 


—«.7 


1.6 


N 1 


FS.H. 


4 


37 


37.815 


— ».» 


1.6 


NNW 1 


F.FS. 2 


37.855 


-0.5 


»7 


NNW 1 


to. 


4 


38 


5*7.742 


— 1.8 


1.5 


NW 


tr. 4 


37.671 


+0.5 


3.3 


NW 1 


tr. 


4 


39 


27.440 


+ 0.1 


1.8 


WNW 2 


S. 4 


37.386 


+ ■•• 


1.8 


WNW 2 


tr. 


4 


3o 


37.308 


— 0.3 


«7 


NW 1 


S 4 


37.419 


-1.7 


1.5 


NNW 2 


tr. 


4 


ii 


27.574 


— 9.3 


0.9 


NNW 1 


S. -4 

■ 


37 .55i 


-8.5 


0.9 

1 


N 1 


F.FS. 


3 


M 


27.427 


— 1.55 


1.69 


1.5 


3.1 


37.409 


-*o.o8 


1.78 


1.6 


3 


.3 







Mtieoro 


legis 


ehe 


Beobmebtnngeit. 


101 


Deeember 1S67. 


10 Uhr Abends 




Anmerkungen. 


Bar. 0* 


Therm. 
Eeaum. 


Ex- 

pan? 


Wind 


Wetter 


Max. 


Min. 


Ombr. 


14 


• 


441 










• 




'• 


414 




»7. i59 


+ 0.4 


1.9 


N 


tr. 


4 


+ 


3.3 


— 


3.2 




Eei^ 24* 0Hof 


37. i4a 


+ ».« 


2.0 


WNW 3 


tr. 


4 


+ 


4.6 


— 


0.2 




R. IMr. Str. WUT. If. 


27.466 


+ 0.5 


1.6 


NNW 1 


tr. 


4 


+ 


a.6 




8.0 


"o.3o* 


SchiM ^^ l ker. IkbMt. 


•*7.5d7 


— 1.5 


i.9 


NW 1 


tr. 


4 


+ 


0.« 


— 


3.0 


3.70* 


Schnee N. 


27 . 278 


— 1.5 


1.8 


NNW 2 


tr. 


4 


— 


0.4 


— 


3.3 


0.90* 


Schnee N. 


27.i36 


— 3.0 


1.8 


NW 1 


tr. 


4 


^» 


«.0 


— 


3.8 


o.6o» 


SchiM SckitmlN V. 


27.233 


- «.4 


«.7 


NW 3 


tr. 


4 


— 


1.6 


— 


a.9 


1 ,oo* 


Sehnee. Schneegest. 


27.324 


— 3.0 


».7 


NNW 2 


tr. 


4 




».4 




4.7 


1.70* 


Schnee. Schneegest. 


■*7.7»7 


— 6.2 


1.3 


NNW 1 


FS. 


1 


— 


«.9 


— 


10.6 






^7.475 


- 4.3 


i.a 


W 8 


S. 


4 


— 


1.3 




10.7 




R«f. 


27 . 1 5o 


+ ^4 


2*0 


NW 3 


HS. 


4 


+ 


6.4 


— 


0.3 


0.75* 


Slr.finr.SckMicit€ni| 


27.283 


+ 3.5 


3.3 


WNW 3 


tr. 


4 


+ 


5.6 


+ 


».4 


•.51 


Str. NW. öfter Bg, 


'7.470 


- 3.7 


1.3 


N 3 


S. 


4 


+ 


4.3 




5.7 


0.17* 


Str. NW. Ab. Schnee 


27.532 


- 3.4 


*.7 


S 1 


tr. 


4 


+ 


3.0 


— 


6.6 


1.50* 


Mrgr. Ab. Sehnee 


27. o3i 


+ 3.8 


«.7 


NNW 4 


FSH. 


3 


+ 


6.0 


"""" 


0.5 


3.70 


Str.fmr.lf. ]lckuSikie6 


37.294 


— 0.3 


3.0 


SSW 1 


tr. 


4 


+ 


6.4 


— 


0.6 


4.00 


Schnee Nachts Bg. 


^7.344 


+ 6.3 


3.8 


WNW 1 


FS. 


1 


+ 


1.6 


+ 


3.8 




Bg. Str. WNW 


27.228 


+ 0.1 


3. 1 


W 


N. 


4 


+ 


4.4 




0.0 




Reif Mrgr. Neb. 


27 .2o5 


+ *.» 


3.3 


N 2 


tr. 


4 


+ 


3.3 


+ 


0.2 


Ülö 


Beil Sehnee n. Rg. 


27.362 


— «9 


».7 


N 3 


tr. 


4 


+ 


«.7 


~^- 


3.9 


3.00* 


Schneegestöber. 


37.613 


- 4.» 


1.3 


NNW 3 


HS. 


3 


— 


3.8 




6.4 




Schneegest. Str. N 


»7.734 


— 6.2 


1.3 


NNW 







— 


4.» 


— 


9.5 






37.666 


+ i.o 


".9 


NW 2 


tr. 


4 


+ 


I '3 


— 


8.5 


'o!36* 


liiL 1. SckiMfMlikw 


»7.904 


— 3.2 


1.8 


NNW 1 


tr. 


4 


— 


0.8 


— 


3.t 






37.901 


— 1.8 


1.6 


NNW 1 


tr. 


4 


— 


1.3 


™~ 


3.6 




N. 


27.836 


- ».4 


1.6 


N 


tr. 


4 


... 


t.4 


• 


3.4 




Beif. N. Schneefl. 


27.834 


— 0.6 


1.8 


NW 


tr. 


4 


— 


0.4 


— 


».4 




N. 


27 . 592 


4- 0.4 


3.0 


NW 2 


S.FS. 


4 


-[- 


1 .3 


— 


•'7 




Mgl. Sehnee 


37.318 


+ 0.3 


1.8 


NW 8 


tr. 


4 


-|- 


«.9 


— 


1.0 


oiis* 


Sehnee 


27.543 


4.5 


1 .3 


NNW 2 


tr. 


4 


— 


0.5 


» 


9.6 




Öfter Sehnee 


27.560 


— lO.i 


0.8 


N 1 


FS.F 


3 




8.3 




10.4 




Öfter Sehnee 


27.431 


1 . 32 


'.73 


1.7 




3.6 










35.70 





tm 



Cebtriielit der meteorologiichcn BeobaehlungcB. 



üebersicht der meteorologischen Beobachtungen 

im Jahre 1S67. 



1867 



BarömetersUnd in Par. I»llea a«f 0* E^avMiir redieirt. 



6* M. 



2^ Ab. 



10^ Ab. Mittl. 



Höchster 



Tiefster 



J&nner 

Februar . . . . 

Mar« 

April 

Jani 

Juli 

August 

September . . 
October . . . . 
Norerober . . 
December . . 



27:38» 
27.73» 
27 . 43S 
27 402 
27 . 620 
27.5<i0 
27 542 
27.614 
27 696 
27 589 
27 673 
27.427 



27/446 
2T 710 
27.407 
27 . 380 
27.487 
27 533 
27 509 
27 568 
27. 666 
27.657 
27.655 
27 40» 



27'.'419 
27.751 
27 . 439 
27 414 
27 505 
27 564 
27.541 
27 . 602 
27.693 
27.594 
27 677 
27 . 456 



27V4I8 
27.733 
27 . 428 
27.399 
27 . 504 
27.559 
27.531 
27.601 
27 685 
27 . 580 
27.668 
27.431 



den 6. I ^7V880 
19- 28.192 

2. 28.182 
13. 27. «82 

ö. 27.823 
12. 27.835 

4 27.719 
14. '27.798 
26. 27. «37 
22. j 27.^29 
24. 28.017 
25. 127.970 



den 



12.;26r»2l 
6.127.005 



20. 

9. 
13 
15. 
19 

2. 
24. 

8. 
16. 

2 



26.995 

26 854 
27.128 
27.160 
27.273 
27.333 

27 430 
27.035 
27.228 
26.875 



Jahr 



27.551 



27 527 



27.555 I 27 Ö43 | 19. Kebr , 28. 192 19 Aprii.i26.8S4 



1867 



¥f&rine nach B^aomiir. 



6* M. I 2* Ab. ! 10* Ab. Mittl. 



Grösste 



Kleinste 



J&nner . . . 
Februar . . 

März 

April . . . . 

Mai 

Juni . . . . 
Juli... 
August . . . 
September 
October . . 
Korember . 
Deeember . 



1 35 + 

2 431+ 
5.J -•- 
6 17,+ 
9 05 + 

12 19|+ 

13 20:4- 
13.22 + 
19 9S + 

6 03 
1.37 
1 . 55j— 



0"96 
5 39 



4 
10 
14 



61 
28 
62 



17.34 

18.59 

16 57 

16 18 

9 51 

3.53 

0.08 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

t 

+ 



•49.- 
48 + 



+ 
+ 





3 

2 14 

7.64 
10. 85 
13.05-- 
14.20,-- 
15. 55'-- 
12 66-- 

6 90'+ 

1 87i-i- 

1.22 — 



0-39 
3 77 
2.43 
8 03 
51 
19 
33 
11 



den 



11 
14 
15 
15 



13.27 

7.48 
2 36 
0.95 



31. 

9 

21. 
28. 
12. 

3 
24. 
21. 

1. 

3 

2. 
17. 



8*9 den 23. 



10. 2; • 
11 21 » 
20 5] » 
25.2 » 
24.2 . 
27.4 • 

26.4 » 
25. 3|» 

16.5 *» 
13 » 

8 6 « 



28. 
13. 
1.12. 
25 
17. 

8. 

2. 
27. 
12. 
26 
10. 



— 7!7 

— 3.6 

— 67 

+ 1.1 
2.2 

7 2 
7 9 
9.0 
2 4 
0.8 
6 
—10 7 



Jahr 



+ 6 02,+ 9 80+ 7 22+ 7.68 24. Juli + 27. 4' 21 »«»■>.,— 10.7 



1867 



Spannkraft der Dünste in Par. Linien. 



6* M. 



2" Ab. 



10^ Ab. 



Mittl. 



Or5s8te 



R leimte 



Jänner 1.72 199 1.76 1.82 

Februar.... 2.10 2 34 2.27 224 

Mäi= 1.95 229 2.12 2.12 

April 2.85 3.03 2.95 2 92 

Mai 3.56 4.14 3.94 3.88 

Juni 4.40 4 65 4.62 4.56 

Juli 4.77 5.04 4 85 4.89 

August 4.95 5.32 531 5.19 

September . 4.25 4.64 4.57 4.49 

October 3.05 3.43 3.29 3.26 

NoTember... 1.98 208 1.97 2.01 

December .. .| 1.69 1.78 1.72 | 1.73 

Jahr I 3 11 3. 39 3 28 3.26 



den 29 3.2 

18 3.3 

21. 3.7 

20. 4.6 

12. 6.1 

2. 6.8 

16. 6.7 

24. 7.2 

» o* 6 • 9 

23. 5.0 

» 17. 3.4 

» 17. 2. 9 

» 24. August 7.2 



len 6' 

5. 27. 28. 

4 
5. 

6. 23. 24: 

29. 
8. 9. 
16. 
28. 
10. 13. 29. 
25 

jj 31. 

» 4. M&rx 



0.9 
1.6 
0.7 

1.4 

2 3 
2.4 

3 2 
3 5 
19 
2.2 
1.2 

L» 
0.7 



Uttbttsl^lii der ueteoTblogisehen BeobaobtndgeD 



If» 



1867 



Wiaddtirke 



5*M. 



2* Ab. 



10^ Ab. 



BewMküBg 



6*M. 



2* Ab. tO* Ab 



Jänner . . . . 
Februar . . 

Marx 

April 

Mai 

Jnni 

Juli 

Angiut 

September . 
Oetober. . . . 
NoTember . . 
Deeember . . 

Jahr 



0.6 

9 
0.8 
1.2 
0.8 
0.9 
1.3 
0.6 
0.8 
0.6 

1 4 
1.5 



11 
17 
13 
2.0 
1.1 



1 
1 
1 
1 



5 

4 





1.0 
2.0 
1.6 



9 



1.4 



0.8 
1.4 

1.2 
1.4 
9 
1.0 
1.1 
0.5 
0.7 
0.9 
2.1 
1.7 



3.2 
2.6 
3 2 



2 
2 
1 
1 



8 
4 
8 
9 



1.7 
0.2 
3 3 
3.0 
3 1 



3.5 
2 9 
3.0 
3.0 
2.5 
2 5 
2.6 
2 2 

2 4 
32 

3 3 
3.3 



3 2 
2.9 
2.7 



11 



2 4 



2 9 



2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
3 



8 
3 
1 

6 

7 
2 



2.6 



1867 



Ansieht des liaiBels 



heiter 



theilweisej 
bedeckt 1 



tr«b 



Nebel 



Regen 



Schnee 



I5he dea Nieder- 
seklai^es in Par. LI«. 



R|f.i Sek. 



grOsste Regen, 
menge in 24^' 



Janner 

Februar .... 

März 

April 

Mai • • • . . 

Juni 

Juli 

Auguit 

September . . 

Oetober 

November . . . 
Deeember . . . 




1 


4 

1 
1 
i 
5 





21 
25 
22 
28 
24 
29 
29 
30 
23 
20 
23 
19 



Jahr 



13 



10 
2 
9 

2 
3 
1 
1 

2 

10 
7 

12 



23 
13 
11 
2 
1 


7 

14 

21 

8 

12 



14 
16 
11 
19 
16 
19 
16 
10 
11 
18 
8 
6 



14 
5 

II 
3 
2 
2 



3 

17 

20 



// 



41 30den 18. 
22 82 » 9. 
15 56 

36 48' 



42.68 
26 27 
26 56 
6 00 
17 96' 
29.601 
12 16 

25 7o; 



20. 
17 

2. 
15. 
19. 

2. 
24. 
11. 
20. 
16. 



*ii 



12 00 
9 
3 



293 



59 



112 



164 



77 



303 09i2. Mau 



00 

40 

9 40 

16 32 

10 70 

4.70 

3.30 

6.28 

14.00 

2 62 

4^00 

T6 .32 



1867 


Yertheilia^ der IfindesriektiiBgeo | 






. 














1 • 










N 


NNO 


NO 


ONO 





OSO 


SO 


SSO 


S 


SSW SW WSW 


W 


WNW 


NW NNW 


Jänner . . . 


4 


1 


3 


1 


3, 


7f 10 
6! 7 


12| 6 


2 


1 


2 


11 


27 


3 


Februar . . 


5 





1 





0! 1 


11. 





2 


4 


13 


27 


7 


Mars 


22 


3 


3 





1 


2 


10 


8 


20^ 





1 





3 


6 


12 


2 


April 


5 





1 








1 8 


3 


5 


4 


3 


1 


3 


16 


34 


7 


Mai 


9 


1 


2 











14 


7 


12 


1 


2 


1 


4 


15 


13 


12 


Juni 


18 





2 








1 





1 


4 


1 





3 


3 


6 


37 


14 


Juli 


4 





1 








5 


3 


3 


11 


2 


1 


1 


4 


15 


39 


4 


August . . . 


18 


2 


2 


2 


3 





7. 5 


10 





2 


1 


2 


7 


28 


4 


September 


11 





4 


1 


3 





16) 3 


8 


3 


3 


3 


2 


4 


21 


8 


Oetober. . . 


4 


2 


2 








8 


9 


13 


6 


6 


3 


2 


9 


23 


6 


November. 


3 





1 








1 


9 


3 


3 


1 


3 





1 


20 


29 


16 


Deeember . 


16 





1 











1 


1 


3 


1 





5 


13 


27 


25 
'l08 


Jahr 


119 


9 


23 


4 


10 


10 


89 


60 


112 


25 


2J 


16 


35 


135 


317 



1<K 



Ueberiichi der mettorologiscjitii Beobaohtttogtn. 



1867 



Jänner . . . 
Februar . . 

Mira 



April 



Mai 



JODl 



Juli 



Angntt 



iBdckt itn lluek 



Gewitter etc. 



Sepiembef . . 



October. . . . 



NoTember. . 



Deeember . . . 



Mrgr. d. 30; i'lHof d. 27., Nebew. d. 6. (2), 
27. (2U CUot d. 2., 20. 

Mrgr. d. 5., 9., 19*. Abdr. d. •, 15*; Sonnen- 
sSole (1. 28.; Cüof d. 9-, 19 (kl.) Hgl. d. 
25., 26. 

Mrgr. d. 12^ 26.; Abdr. d. 7., 20; 0Hof d. 1-, 
14m 27.; CHof d. 17., 20.; (kL> Rgbg. d. 
11., 20. 

Mrgr. d. 4.; Abdr. d. 22.; 0Hof d. 9., 8., 13., 
19 ; Neben«, d. 11., 13-, (2) 26. (2) 27. 
(2); CHof d. 13., 18., (kl.) 19.; Gew. d. 
5., W-SO; Wttl. d. 8, S, 2ö. W-NW, 26. 
W-NW, 26. n. 29., SO, Hgl. d. 5., Bgbg. 
d. 4. u. 8. 

Abdr. d. 7., 11 ; ©Hof d. 26.; NebeoB. d. 9-, 
27.. (2); CHof d. 7.. 9., 11.; (kl.) Gew. 
d. 10, NW, NNW-SO, 13 NO-0, 16. SO. 
Wttl. d. 9., W-N, N. 10 NW, U- WNW 
u. NNO; 16. NO; 21 NNW, 31. WNW, 
Hgl. d. 25.; Bgbg. d. 16., 28. 

Mrgr. d. 26.; Abdr. d. 8., 12-, 24., 26.; 0Hof 
d. Ö., 9.; CHo' ^- 7-; Gew. d. 4.; WSW-O 
13. NNW-SO, 24. O. SW, NW, 25 NW, 
26, NW, 27. NW, 28. Zenitb; Wttl. d. 3. 
W; 4 in allen Richtunjen; 7 W, i3 S-SO, 
SW; 23. SO, SW; 25. NW, 27. S u. O. 

Abdr. d. 2., 9., 11., 12., 19.; 0Hor d. 8., 30.; 
Nebens. d. 1., 13., (2); Gew. d. 3 N-0» 
NW-O, NNW; 17. W, 19. NW, 27. 8W; 
29. W; Wttl. d. 1., WSW; 2, WNW; 24. 
N, 25. SO; Bgb. d. 19., 27. 

0Hof d. 3 ; Nebens. d. 26.; C^ot d. 19. (kl.) 
Gew. d. 11., S, NW, SW (2) 22. SW, 
24. SW-NO 26. S, Wttl. d. 4. S; 10 io allen 
Richtungen, 21. W; 22. S n. NW; 23. SW, 
WNW; 24. S u. NNO. 25. n. N, 26 NO- 
SO, 27. NNO, 28. SW u. 0.; Rgbg. d. 7. 

Abdr. d. 8., 16.» 19-, 21„ 28.; 0Hof d. 28., 
29. ; Nebeni. d. 22. (2). C^o' ^* 4., f.; 
(kl ); Gew. d. 2. N. Wul. d. 2. u. SW, 
7. S, 10. WNW; 15. in lUlen Biehtniigen; 
Bgbg. d. 16. 

Abdr d. 14., 27,30.; 0Hof d 14.,31.;CHof 
d. 13» a. 14. (kL); Hgl. d. 10. 

Mrgr. d. 29. ; Abdr. d. 2B. ; 0Hof d. 4. ; Nebens. 
d. 20.; Sonnensänle d. l4.;C^o^^B., 13. 

Mrgr. d. 14., 18., 26.; Abdr. d. 2.; ©Hof d. 
].; Kebeni. d. 3 (2). 



Stürme 



d. 8. NW.: 22., 23^ 23., 
26., WNW. 

d. 18.; 24. SO. ^7. S. 



d. 6. NNW.; 9., 10.. «t, 
15.,21.NW.26., WlJW.; 
28. S. 



d. 2. 14., 21. NW; 23. 
WNW. 



d. 7. WNW; 13. NW. 



d. 3, II., 16., 26. WNW. 

20. N,W, 24. W. 



d. 16. S. 



d. 16. NW; 29. WKW. 



d. 4. WNW, 12., 2P., NW, 
30. WNW. 

d. 2„ 20. NNW, 4., 19., 
22.. 29.. WNW. d. 5-, 
7., 8., 9. NW. 

d. 2., 11., 16.. 17. WNW. 
12., 13.. NW. 21. N 



Jahr 



Mrgr. 12; Abdr. 26, 0H5fe 20; Nebens. 14, dar. 
9 doppelt; Sonnensänlen 9; C^^^^ 20; Gew. 
29; Wttl. 48; Hgl. 5; Bgbg. lO. 



52 Stürme. 



Üaberiickt dar m«t6or«logifteb«a fi«ob»chtaag«t. 



140 



Staod des Baromateri: 98.05 Wiaoar KUItar = 93 41 Toiseo über dem adrUtischen 
Meere, oder 101.7 Wiener Fuss über dem mittleren Spiegel der Donaa. 

Die Beobachtungen wurden am Gefibiibarometer Ton Heinrich WeilhOfer gemacht. 
Dasselbe ist in Pariser Zolle und Dedmaltheile derselben eingetheilt. 

Der Dnn&tdruek wurde an einem nach Lamont (Annalen für Meteorologie und Erdma- 
gnetismus 1842) getheilten Psychrometer abgelesen und ist in Pariser Linien angegeben. 

Das Maximum und Minimum der Temperatur gilt für die Zeit tou 8^ Morgens des 
nebenstehenden bis 8^ Morgens des folgenden Tages. 

Ombrometer nach Homer; ein Umschlag ist gleich 0.17885 Par. Lln. RegenhOhe. 
Schneewasser ist durch einen * kenntlich gemacht. 

Fftr die Sttrita das Windes wurde die BeaaidfaiMUHr ^a t-amanVs AaMleo für 
Meteorotogia und Erdmagnetismus Jahrgang 184? gebraucht. 

Abkürzungen: tr. trüb, h. heiter, Bg. Bogen, Seh. Schnee, Nrg. Nebelregen, N. 
Nebel, Fm. Frostnebel. HN. Höhennebel, Hgl. Hagel, Gew. Gewitter, Str. Sturm, Wttl. 
Wetterleuchten, H. Haufenwolken, GH. geschichtete Haufenwolken, H.GH. Haufen- und 
^{eschicbtete Haufenwolken, FH. federige Haufenwolken, F. Federwolken, FS. federige Schicht- 
wolken, S. Schichtwolken^ D. Dünste, Ab. Abends, Mtt. Mittags, Nehm. Nachmittags, 
Hör. HorÜEonl Hof Sonnenhof C^^' Mondhof; Abdr. Abendrüthe, Mrgr. MorgenrOtlie. 
Die Ziffern in der Columne «Wetter« geben den Grad der Bewölkung an; 4 bedeutet, 
dass der ganse Himmal, 3 dasa beiUuflg %, t dass V, und 1 dass V^ des Himmels bedeckt ist. 



106 



Taf«)n lur Btdttction der Zonenbeobmcblnngen 



Tafeln zur Reduction der Zonenbeobaehtiingen. 



Zoae 96. 1857. Jali 1«. 2> = -|- 16' 40' J< = -f 0^07 

k' d 

- oao — 



I 

30 
40 
50 

10 
20 



20 



k 

+ 47f 
47.50 
47.54 
47.58 
47.62 
47.67 

+ 47.73 



+ 



4 
4 

4 
4 

5 

+ 6 



0.10 
0.10 
10 
0.10 
0.09 
0.09 



+ 
+ 



*•* 2.1 
2.0 
2 
1.8 

+ 1.8 



2.3 
03 
1.7 
3 5 
53 



13^1 
13.0 
13.0 
13 
13.0 
12 9 
12.9 



Zone 99. 1857. Jnli 21. D 

18^0" 
60 




19 



10 
20 
30 
40 



+Ö6f77 
56.78 
56.80 
56.81 
56.83 
56.86 

+56.89 



+ 



1 
2 
1 
2 
3 
3 



+ 3 _ 



= + 16-» 

Ofll 
0.11 
0.11 
0.11 
0.10 
0.10 
10 



+ 



40' Jt = + O'M 

+ 9':3 
11.5 
13 7 
15.9 
18.0 

20.1 . 2 1 
+ 22.2 ^ ^'^ 



2 2 
2.2 
2.2 
2.1 
2.1 



Zone 100. 1857. Juli 25. /> = + 16* 30' J< = + 0f05 

+ 



18*20* 
30 
40 
50 

10 
20 



19 



62.05 ^ " 
62. 05 
62.05 
62.06 
62.07 
+ 62.09 



+ 






1 
1 

2 



— OMl 
0.11 
0.11 
0.10 
0.10 
0.10 

— 0.10 



8V9 
11.2 
13.4 
15.7 
17.9 
20 
+ 22.1 



+ 2"3 
2.2 
2.3 
2.2 
2.1 

+ 2.1 



Zone 101. 1857. Juli 25. I> = + 16' 



20* 0~ 
10 
20 
30 
40 
50 

21 



+ 62fl9 , . 



62.23 
62.27 
62.31 
62.36 
62.41 
+ 62.47 



4 

5 

5 

+ 6 



0f09 
0.09 
0.08 
0.08 
0.08 
0.07 
0.07 



30' Jt = + 0f05 

+ 3i':3 , 

^9 o i 



33 2 
35.0 
36.7 
38.3 
39.9 
+ 41.4 



1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.6 
+ 1.5 



13". 3 

13.3 

13.2 

13.2 

13. 

13. 

13.1 



? 



13V2 
13.2 
13.2 
13.1 
13.1 
13.1 
13.1 



12:9 
12.9 
f2.9 
12.9 
12.9 
12.8 
12.8 



Zone 102. 1857. Juli 26. /> = 



18* 0* 
10 
20 
30 
10 
50 

19 



+ eVAi 
63.39 
63.38 
63 37 
63.37 
63.37 

+ 63.38 



+ 



2 
1 
1 


1 



+ 16^ 

0fl2 
11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 



40' Jt = 

+ 4V4 

6.7 

9.0 

11.3 

13.6 

15.8 

+ 18.0 



+ 
+ 



Of04. 



2''3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.2 
+ 2.2 



1372 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.1 
13.1 
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Zme 103. 1857. Jali 26. Z> = + 16« 40' J< = + 0:04 

20'^ 0™ 4- 63:34 . « — 0f09 + 32v3 , .,,a — 13V0 

10 63.36 "^ f 0.09 34.1 "T" J° 12.0 

20 G3.40 l 0.09 35.9 \y 12 9 

30 63.45 , 2 08 376 , Jl 12.9 

40 +63.50"^® —0.08 +39.3"*"^' —12 9 

Zone 104. 1857. Ju^J 27. /> = + 16* 50' J< = + 0:05 

18*40'" + 64^67 , ^ — 0:il + 15'.'3 , «.,« — 13."3 

50 64. 67 "T" " 0.11 17.5 "T" ^ « 13.2 

19 64.68 ' 0.11 19.7 ,^ 13.2 

10 64.69 l 0.10 21.8 *'l 13.3 

20 64.71 t 0.10 24.0 , ); 13.2 

30 64.73 , , 0.10 26.0 , ;;;; 13.1 

40 +64.75"^^ —0.10 + 28.0 "T" '^ ** - 13.1 

Zone 105. 1857. Juli 29. /> = + 17*» 0' Jt z= + o:07 

t k V d d 

18*20« + 67^82 ^ — 0:il + 16:4 , „', — 13."3 

30 67. 8> " 0.11 18.7 "^ ^i 13.3 

40 67.82 r 0.11 20.9 ^t 13.3 

50 67.82 ,y 0.11 23.2 'T 13.2 

19 67.83 "T" ; 0.10 25.3 ^ i 13.2 

10 67.84 i 0.10 27.5 «f 13. t 

20 67.88 i 10 29.6 t'\ 13.2 

30 67.88 , , 0.10 31.6 .Oft 132 

40 +67.90"^^ —0.10 + 33.6 "T- *•" —13.1 

Zone 106. 1857. Jnll 29- 1> = + 16'» 20' Jl = + 0^07 

20*20"" + 68fl7 _j_ . — 0:08 rf 51fl , .,'- — 12r9 

30 68 21 ' * 08 52.8 "*" J 1 12.« 

40 68.26 l 0.08 54.4 Yl 129 

50 68 31 , 2 07 56 , J? 12.9 

21 + 68.37 "T- ö —0.07 +57.5'T"**^ —12.9 

Zone 107. 1857. Aug. 12. D = + 16* 20' J« = + Or03 

18''40'" + 78'78 , , — OflO + 3l''.4 , «". — 13;'3 

50 78 77 "^ J 0.10 33.5 '^ t'\ 13. 3 

19 79 76 \ 0.10 35.6 tz 13.2 
10 78.76 J: 0.10 37.7 Z l. 13.2 
20 78. 76 " 0.10 39.7 , JJ 13.2 
30 78.76 , y 0.9 41 "^ ^ 10 132 
40 +78.77"^* +0.9 -f. 436 "T" * * —13.2 

Zone 108. 1857. Aug. 13. 1> = + 16» 40' J< = + Of05 

19*20'- + 79'84 , . — O'IO + 37^6 , ^,'Q — 13';2 

30 79 85 "^ i 0.10 39.6 "^ 7*9 13.2 

40 79.85 : 0.09 41.5 \\ 13.1 

50 79.86 i 0.09 43.4 Ij. 13.1 

20 79 88 7 0.09 45 2 \'}. 13.1 
10 79.89 , \ 0.09 47. , J !: 13.1 
20 + 79.92 "1" ^ —0.08 +48.7 "*"*•' -13.1 

AR 1860.0 z= t -A- h A k' It 5. Colonme der Zonen) 

^ ^ 100 

Ä — i> 

Decl. 1860.0 =.Ä + d+ <f(ÄT. • • •) 

^100 ' 

l — 2> in Minuten aussudrücken. 



Ueberfticht der ZonetL 



Uebersicht der Zonen 1 bis 108. 



L 



Zone Jahrgang 


Zone Jahrgang Zone Jahrgang 


1— 


8 1867 


44—50 


1861 71—80 1865 


^— 


25 1858 


51—57 


1862 81—90 1866 


26— 


34 1859 


58—63 


1863 91-97 1867 


35—43 1860 


64—70 


1864 98—108 1868 


im AE = 0* 7* bU 1* 6'" « 


= + 17*30' bis 18* 5' Zone 47 




31 n 


» 1 35 


15 1 » 15 31 « 41 




32 . 


. 1 15 


15 31 » 16 6 . 


» 45 




3^ . 


» 1 16 


15 31 » 16 6 . 


» 44 




1 1 


»28 


16 3t » 17 . 


» 51 




1 2 . 


»27 


17 » 17 30 . 


» 49 




1 3 . 


» 1 30 


17 30 » 18 5 . 


» 48 




1 5 1 


»26 


16 5 » 16 30 . 


» 53 




1 8 . 


»21 


15 31 » 16 6 . 


» 43 




1 30 . 


» 2 30 


15 1 » 15 31 > 


» 46 




8 5 . 


»47 


17 » 17 30 . 


» 50 




3 11 . 


» 4 17 


16 30 » 17 . 


. 52 




a 13 . 


» 3 58 


17 30 » 18 5 . 


» 55 




a 49 . 


» 4 46 


17 30 » 18 5 » 


» 54 




4 41 . 


» 5 U 


17 30 » 18 5 > 


» 56 




5 5 . 


» 6 15 


17 35 >» 17 45 n 


» 60 




5 14 . 


» 6 34 


17 30 » 17 40 . 


. 62 




5 18 . 


» 6 21 


17 45 » 17 55 . 


. 58 




fr 22 , 


» 6 31 


17 25 • 17 30 . 


> 64 




5 23 . 


^ 6 23 


17 50 » 18 5 * 


» 57 




5 54 . 


»70 


17 15 » 17 25 . 


» 66 




6 7 . 


» 7 11 


17 5 • 17 15 . 


» 67 




1 19 » 


» 8 23 


17 35 » 17 45 . 


» 61 




7 22 . 


» 8 21 


16 35 » 17 5 . 


» 69 




7 30 . 


» 8 31 


17 45 1» 17 55 , 


» 59 




7 35 > 


» 8 46 


17 25 » 17 35 » 


» 63 




7 38 . 


»87 


17 15 » 17 25 . 


» 65 




8 5 . 


» 9 29 


16 45 » 17 15 > 


. 68 




8 43 , 


» 9 48 


17 10 » 17 49 . 


» 71 




9 24 . 


» 9 57 


16 20 » 16 50 1 


» 70 




10 35 . 


» 11 36 


17 34 » 18 12 * 


• 72 




10 39 . 


» 11 39 


17 8 • 17 49 * 


• 74 




12 39 . 


» 13 41 


17 40 » 18 12 • 


• 73 




12 40 . 


» 13 31 


17 1 » 17 46 < 


■ 75 




13 25 . 


» 13 59 


17 34 » 18 7 . 


» 77 




13 27 . 


» 14 37 


18 2 . 18 40 > 


» 76 




13 56 , 


» 14 56 


17 37 » 18 10 . 


► 78 




14 28 . 


» 15 29 


18 5 » 18 40 . 


» 79 




14 39 . 


» 15 36 


18 32 » 19 8 > 


» 80 


ik. 1 


16 . 


» 16 57 


17 32 » 18 10 . 


» ti 




16 3 . 


» 16 40 


17 47 » 18 11 . 


» 83 




10 7 . 


» 16 56 


18 18 « 18 44 > 


» 86 




16 14 > 


» 17 1 


18 35 » 19 4 . 


» 88 




16 19 . 


» 17 19 


17 14 . 17 38 . 


. 90 




16 20 . 


.17 8 , 


18 2 » 18 25 > 


. 94 




16 48 . 


» 17 24 


17 4 • 17 39 . 


» 3 




16 48 . 


» 18 35 


17 34 » 18 1 . 


4 




16 54 . 


» 18 35 


16 34 » 17 9 . 


» 1 




17 8 , 


» 17 52 


17 13 » 17 36 > 


» 93 




17 24 > 


» 17 59 


16 4 » 16 39 . 


. 2 




17 42 . 


» 18 42 


18 48 » 19 2 . 


» 82 




17 45 . 


» 18 26 


18 3 » 18 22 . 


» 96 




17 46 n 


. 18 31 


16 50 » 17 11 n 


» 97 



Ueberticht der Zonen. 



109 



Von AR = 17* 49'" bu 18* 52" J 


= + 17" 3' bU 17« 21' Zone 92 


» » 17 52 » 18 65 


17 14 » 17 41 • 95 






17 58 » 18 49 


18 36 » 18 55 » 87 






18 6 » 18 41 


18 29 » 18 44 » 89 






18 11 » 19 62 


16 30 • 16 46 » 102 






18 15 » 19 6 


18 19 » 18 33 » 91 






18 28 » 19 81 


16 51 » 17 9 • 105 






18 34 » 19 1 


18 55 » 19 8 » 85 






18 34 » 20 8 


17 34 » 17 49 » 8 






18 a« » 19 25 


16 20 » 16 36 » 100 






18 44 » 19 28 


16 41 » 16 57 » 104 






18 44 » 19 43 


17 47 » 18 3 • 6 






18 46 » 19 16 


17 4 » 17 19 • 11 






18 47 » 19 25 


16 30 » 16 46 » 99 






18 50 » 20 11 


17 44 » 18 4 » 5 






18 61 » 19 46 


16 12 » 16 27 • 107 






18 55 » 19 88 


18 1 » 18 25 .» 94 






18 58 » 20 15 


17 19 » 17 34 » 10 






19 11 » 19 38 


17 4 » 17 19 » 14 






19 22 » 20 4 


16 32 » 16 46 » 108 






19 24 » 20 25 


16 40 » 16 57 • 98 






19 26 » 20 46 


16 49 . 17 4 • 13 






19 31 » 20 39 


17 4 » 17 19 • 12 






19 41 » 20 34 


17 49 » 18 4 • 7 






19 53 » 22 12 


17 34 » 17 49 »19 






20 » 20 29 


16 31 » 16 46 • 102 






20 7 » 20 54 


16 21 » 16 36 • lOi 






20 10 » 21 45 


17 19 » 17 34 • 27 






20 12 » 22 14 


15 59 » 16 14 » 18 






20 21 » 21 29 


16 39 » 16 40 » 15 






20 24 » 20 52 


16 13 » 16 26 » 106 






20 26 » 21 47 


le 29 » 16 39 • 16 






20 34 » 22 34 


17 49 » 18 4 » 20 






20 39 » 21 45 


17 4 • 17 19 • 29 






20 40 » 21 16 


16 49 » 17 4 » 25 






20 47 » 22 42 


16 14 » 16 29 • 17 






20 50 » 21 42 


17 34 • 17 49 • 9 






21 9 » 22 12 


16 34 » 17 4 » 23 






21 36 » 23 36 


16 29 » 16 49 » 21 






21 37 » 22 . 39 


17 4 » 17 34 » 22 * 






21 50 » 22 36 


15 1 » 15 31 » 38 






21 58 » 22 52 


17 34 » 18 4 »24 






22 3 » 22 46 


15 31 » 15 51 » 42 






22 10 » 22 49 


16 4 » 16 19 • 32 






22 11 » 23 44 


16 49 » 17 4 » 26 






22 29 » 23 42 


15 1 » 15 31 » 37 




» 1 


22 35 » 23 49 


17 4 • 17 34 » 28 




» a 


22 40 » 23 12 


15 31 • 16 6 » 40 




a 


22 42 » 23 45 


16 4 » 16 34 • 31 




a 


22 48 » 7 


17 34 » 18 4 » 30 




> n 


23 » 39 


15 31 • 16 6 » 39 




a 


23 36 « 1 6 


M6 33 » 17 3 »35 




» 


23 37 » 38 


15 1 » 15 31 » 36 




■ 


23 41 • 1 6 


16 4 » 16 34 » 33 




» 


23 48 » 1 6 


17 4 » 17 S4 » S4 
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